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_ ^Qn così toflo da replicati 

puifi j ed autorevoli configl) di più perpH 
pe fagge fui corretto a pubblicare quejìe 
poche ojfecv astoni da me fatte intorno 

a a alla 


alla ' El e f Priviti che^ mi fi priefenth^ miàe^ 
dtat amente all* animo il debito indifpenfahi^ 
le di farne alle Signorie Voftre ìllujlrijjfime , 
ed Eccelfe un ojfequiofo tributo a riguar- 
do non meno di me medefimo , che della 
cofa ftrjfa^ la quale io prende^va a trat- 
tare . Toichè per l una parte mi fi fece- 
ro tnnaniÀ i benefit»] fingolariffimi , de* 
quali le Signorie Vofire ìllufìriffime , ed 
Eccelfe fi fono degnate di ricolmare la 
per fona y e la cafa mia^ e quelli fpet»ìal- 
mente fra ejfiy che mi hanno abilitato a 
potere y feguendo la carriera delle Scien- 
t»Cy contribuire y per quanto la mia debo* 
let,tu$ lo permette y alla pubblica utilità • 
Ter V altra parte confiderai *, che effendo 
Principal oggetto delle mie offer^atjioni i 
progrejfi cC un nuo<vo metodo di rejlituire 
agli uomini la perduta fanità , almeno 
in molte dijficilijfime malattie y- a Voi 
giufiamente offerir fi doue^ano y che del 
comun bene t»elantiffimi con fomma curà \ 

ed 
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eà tnftmcàlnU wigilatM 'travagliate ,dr 
continuo all* a^aì 29 a 4 mento-^^ delle. j 

e s buone Arti y. ed j Uro' cultori cogli , 
ficaci /limoli . dell* onore y e. del - premio ^ 
allo fìudio , ed alla fatica di nuow y 
ed utili ricerche ^roridamente incoraggi* 
te . Mi gtora per tanto Jperarè , che le 
Sitinone Voflre lllujlrt/jtme , ed Eccelfe 
con .quella Jlcffa generojita , con cui me 
tante rotte beneficarono y e con cut le 
buone Arti così altamente proteggono , 
^vorranno altresì accettare quefie mie po* 
che ojferra%tioni y che io ho fatte , e che 
ora pubblico , non ad altro Certamente 
riguardando , che al ben comune . So che 
r offerta è affai picciola y e quantunque 
io pote/p farla direnir grandiffima y ag* 
gtungendon la fomma rtconofcen^a y c 
r infinito offequio y con cui la faceto y rt* 
marrebbe ella tuttavia fempre piccoli/Ji* 
yjìà rifpètto al merito] incomparabile delle 
Signorie Vojire lllufirijjime y ed Eccelfe. 

a 3 Ntu^ 


Niuna cofa perì può alleviami il rof* 
fore di ófferir mi poco , fe non /* i«-- 
nata benignità loto , a cui ricorrendo 
con umilij^ma fotnere^iont mi àteo . 
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Umili/fiino f devotìfs* \ ed obMig* Servitori 
Gioi ùiufc^pn Vèrgiti é 
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, Prefazione dei.i'A(itorb; 

» « • . ♦ • , .. 
' ‘ • • I ‘ ■ 

S E lo Audio della .rperinaentale Ft«, 

lofofia è ornai quali da tutte le 
Nazioni d’ Europa riconofciuto 
per r unico , e (ìcuro mezzo di giu‘< 
gnere alla cognizione di quelle ammi* 
labili , ed utilidìme proprietà , delle 
quali, il Divino Autore ha arricchita 
tutta la natura, corporea , non è me<> 
raviglia, che i Principi più riguarde> 
voli -abbiano impiegata la loro auto* 
r ita , e. .le . loro ricchezze nello erige* 
re , o Aabilire Accademie d’ uomini 
la maggior parte intenti a quefta fcien* 
za , i quali ogni induilria , ed opera 
loro in Audj. cotanto all’ umana lo* 
cieca profittevoli-, giudiziolamente col* 
locafTcro j ònd’. hanno doppi avuta o- 
rlgine -.i tanti - progredì , che col mez* 
zo fpezialmente della odèrvazione, e. 

a 4 del* 




della fperienia fi'fono fatti das poco 
più di un fecolo in qua nelle tifiche 
cognizioni » . Era . già conofciuta fino 
dappiù antichi tempi predo i Filofofi 
' la “fòrza Elettrici, come una proprie- 
tà d’ alcuni pochifTimi corpi ,-che per 
mezzo della: ftrofìnamento a fé trae- 
vano ‘le fcAuche i 'Ma fui cominciare 
def padàto (ècolo acquiftò. per l’ope- 
ra e diligenza di GulielUK) 'Gilberto 
ùna maggiore ■ eftenfione àvendo egli 
(coperti molti altri corpi , dotati di tal 
^irtù , dietro !’■ orme ■ di cui venendo 
poi il- Cabeo ) - il celebre Roberto Boi' 
le , ed il Plot aumentarono ancor 
fi- non poco il numero de’ corpi elet- 
trici * ■ All’ odervazione loro' svaggiun- 
féro verlb la ■ metà del raedeiìmo.fè- 
colo quelle d’ Otton .Guerichio ', che 
di più V avide eziandio della forza-, di 
rèpuUìone , che nelle' (bffanze •elettri- 
che trovavajìv 'e- della- luce ^ xhe'al« 

, cune 
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cune di e(Ie fregate Tpargevano. MoU 
te ,, e varie Tperienze furono ingegno* 
iàmente fané nello fteflb tennpo in Fi* 
renze dall* inclita. Accademia del Ci- 
mento intorno a quella forprendente 
proprietà de’ corpi ) ma le maggiori , 
e più avanzate (coperte in sì fatta ma*i 
feria debbonli certamente al (ècolo , in 
cui (iamo , fui principio del quale l’ a- 
cutillimo Hauksbee > e dopo lui il 
Cray in Inghilterra grandemente li 
diftinfero s dietro • i quali facendo poi 
quali a: gara, molte delle più colte 
nazioni , ( in Olanda i Signori s’ Gra- 
vefrnd , e MulTchenbròek , in Francia 
il Sig. du Fay , indi il Sig. Abate No* 
let , che ne ha pubblicato, non ha mol* 
to f un dotto , ed ' ingegnofo Trattato ) 
avanzarono di grw lunga le; cogni- 
zioni, -lino allora; avute, intorno alla 
Elettricità.. In Germania- fi: fono di- 
siati <allki .con.-bellilTune , ed utilifii* 
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me òflèrvaiiorri il Sig. '6o(é-) Haufè^ 
nio , c Wincler, per tacerne innuna©»; 
rabiir altri, che con -molto ttudio'vu 
hanno -travagliato e gran parte di e& 
fi . tuttavia ' ancora vi travagliano^. - Per 
opera adunque d’uomini cotanto illu* 
ilri non foto è giunta a noftri gior« 
ni' quéfta mirabile forza 'a ricqnofcer« 
fi còme comune a tutti i' corpi', ma 
àncora per la vaghezza',- e mokipli-» 
cita' de’ fenomeni ,' che !prefenta agir 
òcchi de’ riguardanti ,' è divenuta uir 
dilcttevól palcolo . alla univerfale; cu.« 
riofitVi E ‘in fatti appena' comparvera 
anche fra noi le fperienze più nuo«' 
ve , e più fpeziolè della Elettricità ^ 
non andò guari , che nella' maggior, 
^arte delle Città d’- Italia fi cominciai 
tono 'a ’ conlfruire macchine per dw 
nniolirare la forza elettrica de i vetri;; 
e’ cominciofsi' pure ' ad eccitare' 'la^ctut 
liòfità di tutti cól ‘giocondo fpettaco* 

f lo 
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lo degli effetti inaraviglioiì , .che ne 
provengono. Allora le perfone dotte 
fi -applicaronp :con maggior Audio, ad 
un minuto efame d’ ogni circoftanza 
di quefti medefimi effetti > andando 
in traccia di quel molto , - eh e ben . co> 
iK^ceafi reAare ancora -nafeofto fotta 
un fenomeno d portentofb. Quindi è 
nata l’ infìgne , ed utilifTima- feoperta,) 
che giuftamente può dirli una delle 
piùt importanti ^' che in tal materia 
fperar> fi- poteflfero , cioè dell’ ufo , e 
della efficacia . che ha la forza Elee» 


trica nel reftkuire agli uomini in ipol- 
ti. cafi .la perduta ianicà. Al chiariffi* 
Sig. Pivad , noftro Accademico ^ 


mo 


noto già alla Repubblica letteraria per 
la vana emdizione , eh* egli profeiTa 
rn^ni genere di A:ienze> de veli il 
pregio di - avere - adoperata la forza. 
£l^rica) in una maniera affatto- nuo«> 
va, e particolare al «onièguimento di 
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ttn tanto, fine'. Offervò egliv che (bp4 
pannando l’ interior fuperfìcie- de’ ve- 
tri deftinati all’, ufo della Elettricità, 
con alcune foftanze, dotate di qual ì<< 
tài mediche-, venivano le sparti . ibtti- 
liflTime !di quelle: foUanze tra^erite in- 
fieme con la , materia elettrica nel. cori 
po utnano a ■ produrne ottimi, .effetti -4 
e molte volte una intera guarigione 
nelle malattie più difficili ,<cd oninai 
te i il quale nuovo.- metodo ..di* medir 
care pubblicò egli , 1’ . anno . fcorfo ■ in 
una dotta fua lettera , . indirizzata al 
celebrati (Timo ;Sig. Francefco Zanotti « 
letterato di quella {ingoiar fama , e 
raro merito', che ognuno . fa . Non 
così tollo. Et -data quella alla luce,» 
che m’ invogliai ,di por !>mano; .ancor 
io all’ òpera , -e cercar:. {in.. dove, li foG- 
(e potuto ellendere r- acquillio di nuo- 
ve. cognizionii lu I tal iinateria »-' in cui 
vedevo ; aperto ^ up i vaftilsiqaio. ^campo . a 
• ; *mol- 


nnolce - ricerche, .fpettanti non. meno > 
'alla Fificai che . alla Medicina .• Ed 
eraiben .giufta cofa, che altri pure a 
travagliare .per li progrelsi d una in“ 
vénzione così profittevole s impégnaC* 
fe , in .quefta Città fpecialmente, ove 
dalla fomma , ed inconiparabile be- 
néficenza.i del Mafsimo , ed ; Ottima 
J<Iollrò 'Pontefice B E.ìJ E. D E T T..O 
XIIII . l’ Accademia di quefto Infiitu, 
to delle:, Scienze, aveva, poc’anzi rice-^ 
vuta ,• non. meno-, che l’ Inftituto fteU 
fo, -una .nuova forma, anzi può dir- 
li >, -era. ftatà .nuovarnente fondata, a- 
vendo Ja Paterna e . fiogolare . Beni- 
gnità di.icosì gran Principe-, c Padre 
Ifabilito in . quella un .ordine di Ao 
cademici ^ : a .cui ;fi appoggia princir 
palmente la: confervazione ; dell’ Acca- 
demia ftelTa-j c che . egli. .volle onora- 
re; col Vcderabililsimo ìuo Nome , chia- 
mandoli Benedettini., Nc.^ciò in vero 


potea- meglio avvenire,' che. aitórar 
quando in luogo del Santirsitno .Poni , 
tefice reggea quella noRra Città un; 
Principe vigilantifsimo, c dì..un prò'-., 
fondifsimo Capere, voglio dire T Emi- 
nentilsimo, c Rcyerendilsimo ,Sig. Car« 
dinaie Giorgio- d’ Oria, il.quale-e 
con la protezione, c .con 1’ .efempio . 
promove , ed avvalora oltre mifura< i , 
noftri lludj . E certo il pieeoi faggio - 
d’ qflervazioni , . che ora prefento al ' 
Pubblico intorno all’ ufo. della . Elee». . 
tricità,in Medicina egli, altro non è,- - 
che una menoma, ed. infima. parte di 
quel frutto , che va tuttodì producen* 
do la cultura nuovamente introdotta^ 
nell’ Accademia, mercè la faggia Pro- 
videnza di un tanto . Pontefice mefia 
in elccuzione da un così gran Porpora*»- 
to j laonde le ridonderà ciò -in altrui ; 
comodo, dovralTi il tuttofa quello, attrU 
buire, che polTcdendp le più alce lcien« ■ 

ze 
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■'hi 'fomtnò -gradò , ed' éfle con ine-»- 
ftiinabil vantàggio di tutta la Chie^' 
fa- trattando j le noftre ancora proteg- 
ge i e con paterno amore ^ e cura in- 
defelTa 'pròmove . Uno de’ principali 
ponti y neccfTarj a chiarirli ' intorno ài 
buon ufo della, blettricità in Medici- 
na;: mf-.'parvc certamente efler quello 
d* indagare per via di replicate - efpe- 
ricrize-,' le la.'fempliee forza della 
lettricicà ' valelTr da- (e fola a' pfodur-^ 
re 'O in tutti*, ò in parte quegli ef* 
fetti , ' che alla virtù ■ de’ rimed j ad - 
eflfa ‘congiunti erano per lo più at»' 
tribuiti . Per ciò - le feguenti - olferva-^ 
ziohi'', furono da me intraprefe , pria-' • 
cipalmeóte ad oggetto di mettere in 
chiaro , che' ct^a afpettàr ci doveflimo 
di bene, o di .male da quella fola < 
Ho 'procurato pemhto''di applicarla' 
a -molti dìvcrli generi di quelle’ cró»; 
piche '' malattie che - fono, cafonate ’ 

da . 


da ' un vifcido , e lènto fiero*, ’ tratte- • 
nuto ne* minimi vafi linfatici) ho vo- 
luto tentarla altresi ne*, mali originaci» 
da vizio oppofto , ove erano , indixj 
di umori fottlli , acri , .e ftimolanci ^ 
che attaccavano il perioftio, e le mem-, 
brane , c vi cagionavano degli acutifli-. 
mi dolori > e in molti cafi fi fono rcon- 
(èguiti effetti affai vantaggiofi' dall* ufo ' 
di una tal forza • E per vero dire 
un principio' di tanta fottigliezza , • ed* 
energia, quale è il fluiebo elettrico-, 
atto a penetrare in ógni menoma pan^ 
te del noftro corpo, ad accelerare no- 
tabilmente . il corfo de’ fluidi , ed. au*c 
mentarne la tranfpiraziòne infenfibile,' 
le quali cofe fono oramai notiflime.;» 
e fuor . di dubio per le • ficure ^ cfpe-^ 
rienze di molti efperimencatori sì: di; 
Germania., che di Francia ; ' pareva*, 
chejdovefle clfer capace; d* attenuare 
e rimòvere .dalle parti inferme i cfafi.. 

fi , e 


•fi ;fè- vifcidi- umori , • e 'diflTipare non 
meno> i (btxili:) e pungenti. Mentre 
adunque io. iiava occupato in- qucfie 
•prave , oravi il Sig. Jallabert , ccle- 
.bre Profcflbre a Ginevra ,- cui pure 
■felicemente riufcr là -cura di. lin pa- 
ralitico di molti anni coll’ ufo del 
■femplice veti’ò della quale ci - ha da- 
-ta. notizia -in un’ opera, quanto, fi 
può mai ■ dire dottifiima , ed altret- 
tanto diligente , ■ che egli ha • pub- 
■‘blicata. 'in quell* anno'- Nel tempo 
fiefio ancora il Sig. Bianchi , . infigne 
Profeflore in Torino, facea molte oC- 
fervazioni in divertì mali , avendo tro- 
vata una ■ facile .' maniera di ottenere 
col mezzo- della Elettricità d’ effetto de’ 
purganti , ' rifparmiando agl’ infermi la 
moletlia di : prenderli per bocca > la 
■quale- egregia invenzione efièndofi de-' 
•gnaico->nella pailàta diate' di benigna- 
mente'' comunicarmi r fiminentiflimo 



• Sig. Cardinale dalle LANiE,'.Pr!nCÌ{te 

■ non rneno per la grandezza dclla-digni- 
tà , che per la rara pietà •• fua , e profon- 
do:- fa pere in - ógni genere di. facrc , c 
•profane dottrine ragguardevolifrimo , 

ftimài ben fatto di ulteriormente con- 

■ fermare come ho elcguito con varie 

• oflervazioni . Per fine ho aggiunte al- 

• cune altre efperienze intorno 'alle for- 
ze di 'attrazione,! e- ripulfionc , che 
■trovanfi - ne’ corpi , rifpetto , alla rnate- 
' ria della Elettricità perfuafo j ; che ih 

una eofa di tanta importanza nulla 
ometter debbafi,tche porta contfibdi- 
re air addattare opportunamente-, e 
colla dovuta efficacia quella maravi- 
gliofa proprietà al ■ gran fine , a cui 
forfè è Hata ■ principalmente dal Divi- 
no Creatore, deftinau * Molto rimane 
ancora da tentare in ‘ un ; foggetto sì 
vado per potere giùftaniente definire 
a quali j -e quante fpczic di malattie 

con- 
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«cave nga quefto rimedio ed ia quali 
.preciramcnce non convenga > e mol- , 
to.più poi. per determinare come, e 
fino a qual fegno dalla intonacatura 
de’ vetri , ed anche da altti me^zi 
accrefciuta venga la di. lei attività, 
«..quali (ìano le foftanze, di cui tor- 
ni -.meglio per quello ufo valerli, 

. giulla.i diverli incomodi, a’ quali vo- 
'gliafi apportar, follievo > ricerche tut- 
te., che , da me già - intraprelè , non 
verranno per certo. - abbandonate , ma 
forfè più a lungo protratte di quello, 
che il rilevat)tilsimo alFare fembra ri- 
chiedere, potendo io bensì, in' ciò pro- 
■mettere 1’ opera , ed alsiduità mia , 
.qualunque ella fiali,' ma non già tut- 
to ' r ozio , e il difpendio , che a com- 
'piere in breve le -molte, e varie efpe- 
xienze a ciò . necelfarie fi eligerebbo- 
-.noi- ; 
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OSSERVAZIONI 

fisico. MEDICHE 

é 

Intorno alla 

E L E T T RICITA'. 


Osservazione I. 

Toccante V ujo., che fi fece della femfliee 
Elettricità in una Sciatica. 

N Religiolb Domenicano 
di temperamento tenden- 
te al lìerofo fu nel mele 
di Gennaro del mille, e fettecento qua- 
rantafette prefo da un dolore acuto al- 
r ifchio deliro, che s’eftendeva foven- 
te al femore , ed alla gamba . Quan- 
do poneva!] a federe , o corricavalì in 
letto, il dolore diveniva maggiore, e 
talvoUa così infoUribile , che lo coltri* 

A gne- 



a . OJfer<vaùone 
gneva ad alzarli : però palTavano ta1o« 
ra alcuni giorni , fenza che lo fentifle, 
ciò che non di rado avvenir fuole in 
tal genere di malattia . Frattanto la vee- 
menza del dolore non meno , che il 
lungo durar di quello, obbligarono il 
Religiofo a confultare più Medici , ed 
a mettere in opera quanti rimedj gli 
vennero fuggenti ; pure egli non trafle 
mai alcun frutto ne dai purganti , ne 
dai decotti di falfa praticati per lun- 
ghilTimo tratto di tempo , ne tampoco 
dagli empialfrì , o dalle unzioni più 
volte applicate alla parte : riufcirono 
parimente inutili i bagni , e diverfi al- 
tri rimedj , che 1' olTervazione in limili 
cali ha trovato giovevoli. 

S. 11. Si diede adunque principio 
air operazione elettrica coll* elettrizza- 
re la . cofcia , e la gamba addolorata , 
cavando fpeQo le fcintille dall’ olTo fa- 
cro, dal fianco, dal femore, e dalla 

gam- 


prima 3 
gamba (tenfa , le quali fi ofTervaronò 
di colore rolTiccio, e riufcirono lenii- 
bililTime al paziente (1). Nel mentre 
che s’ operava, i mufccli venivano po- 
lli in azione , c s’ eccitavano dei ga- 
gliardi fubfulti nei medelìmi(2). Non 

A 2 du- 

(1) Ho veduto altre volte quefto medefimo 
colore clcttri'/.zando alcune perfonc, eildolore^ 
che veniva allora prodotto dalle fìammeile> era 
parimente alfa! vivo . Le fcintille certamente non 
hanno Tempre lo fteflTo colore » mentre al primo 
eccitarfì della Elettricità ordinariamente compari- 
feono violacee, or più, or meno, a mìfura che 
la luce elettrica varia ne’ Tuoi gradi dì minore, 
o maggiore attività ; quando poi la niedefima fi 
trova, nel Tuo vigore , allora divengono lucidifli- 
me , e vive al pari d’ una chìariiTima fiamma • 
Ho altresì olTervato, che ponendo foco Cotto al 
vetro, quando quefto fi metteva in moto, a fine 
dì ottenere con prontezza quel maggior grado di 
forza elettrica , che puolfi avere , cangiava ro- 
vente il colore delle fiammelle di vivo, ch’egli 
era, in pallido , e giallaftro; ond’io congettura- 
va, che dal foco ufeìflero alcune parti fottìi ifti- 
me , le quali unite a la materia elettrica , dal 
vetro eccitata, aveftero forza di produrre un tal 
cangiamento nel colore delle fiammelle. 

(2) Le punture, che fono congiunte all’ec- 


4 Offer’iìtt'Ltùnè 

«durai più di fette minuti a trar le 
fiammelle , dando un pò di ripofo al 
malato > indi continvai 1’ operazione 

per 

cìtamento delle fcintillef debbono ncceflarìamentc 
cagionare dello ftìniolo alle parti, (ingolarmente 
ai mufcoli , che fono desinati al moto. Quindi 
è , che ogni volta , eh* io cavava una qualche 
fcintilla , o dall* una delle due eftrcmità tendinofe 
di un mufcolo, o dallo (lelfo mufcolo , fi oifer- 
vava un moto involontario nella parte, a cui egli 
apparteneva. Tra tutti i moti, che mi è occorfo 
di vedere in un’anno, elettrizzando moltiflìnie 
perfone incommodate , tre mi fono paruri aflai 
riguardevoli . Il primo fi è quello della teda, che 
a fcuote , ed agita continuamente allo eftraerfi 
delle fcintille dal mufcolo detto fternomaftoideo : 
il fecondo è prodotto dal mufcolo deltoide, che 
inalza la fpalla, e l’omero: e il terzo fi offerva 
per tutto il braccio allorachè viene punta dal fuo- 
co elettrico .l’ eftremìtà tendinofa del mufcolo pet- 
torale. Il chiariflimo Sig. Jallabert nella relazione 
della famofa cura del fuo paralitico accenna ave- 
re egli pure avvertito dei moti convulfivi, c ga- 
gliardi non folo nel corpo, e nelle deta cavan- 
do le fcintille dai mufcoli della parte anteriore 
del braccio paralitico , eh’ era affatto inetto ai 
moti volontari 9 di più afferifee d’ aver ciò 
provato in fe medefimo, anzi di non avere po- 
tuto impedire limili moti, quantunque fi facefle 
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per altrettanti incirca. Allora quando 
fu terminata l’operazione, non ritenti 
r infermo verun follievo , ma giunto 
verlb fera, cioè tre ore dopo la elet- 
trizzazione, lènti alleggerirli il dolore; 
Entrato la notte in letto , dopo breve 
fpazio di tempo , provò in tutta la par- 
te elettrizzata una molelfa fenfazione 
di punture, come fperimentato aveva 
nell’ eftrazione delle fcintille , (3) ne ciò; 

A 3 poi 


tenere la mano, c le deta da perfona collocata 
fu la refina, mentre fi cavavano le fiammelle dai 
mufcoli eftenfori, e flclTori del braccio, e parti- 
colarmente dal lungo fleflbre del pollice. 

Quello è un fenomeno, che accade fre- 
quentemente nelle perfone elettrizzate, mafiìme 
quando 1* Elettricità è fiata molto viva , ed effi- 
cace : poiché allora , dopo l’ elettrizzazione già 
fatta , provanomelle parti , da cui fono fiate tratte 
le fcintille, quafi il medefimo fcnfo di puntura ^ 
che avevano prima fencito, quando fi elettriz- 
zavano. Bifogna però, che il calore del letto 
vaglia molto ad eccitare una tal fenfazione, poi- 
ché nella maggior parte degli elettrizzati ciò av- 
venir fuole o poco apprelfo che fono corricati , 
o nella notte avanzata > coù che ad alcuni è ac- 
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poi gli turbò punto il fonno , che fu 
anzi più placido , e lungo dell* ordì- 
'nario . La mattina apprelto gli foprag- 
giunfe un dolore a tutto il braccio de- 
liro , che fui far della fera fvanì del 
tutto , mantenendoli quello della co- 
Icia nel grado di remilTione , in cui 
era . 

S. III. Dopo r intervallo di due 
giorni lì venne alla feconda elettrizza- 
zione. Le fcintille' furono egualmente 
vive, che dolorofe , al pari delle pri- 
me , e 1’ agitazione de’ mufcoli , nata 

dal- 

caduto d* cflcre per tal cagione molte volte rifve- 
glìati dai Tonno . Altri però in età molto avan- 
zata non fono mai flati foggetti a rifentìre ne di 
giorno, ne di notte in tempo, che erano in let- 
to, le mentovate punture , quantunque Tollero (lati 
fortemente elettrizzati. Io ho trovato altresì , che 
cert’uni di fibra molto delicata , e facile a rifen- 
tirfi, avendo la mattina efiratto da altri le fein* 
tille, la fera poi, poco dopo elferfi polli in let- 
to, hanno fentito alle dita , ed alla mano lo ilelTo 
fenfo di commozione, che la mattina avean fen- 
tito dlraendo le fcintille fopradette. 
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dallo {limolo delle punture , fu la me« 
de(ìma . Contuttociò non fii molto no- 
tabile il bene , eh’ egli riportò da que- 
lla feconda elettrizzazione . Pure dal 
moto de’ mufcoli , che veniva prodot- 
to all’ eccitamento d’ ogni fcintilla , io 
prefi coraggio di profeguire ne’ giorni 
feguenti. la cura elettrica , parendomi , 
che non poteffe a meno di non a(Tot- 
tigliare, e dar corfo a quella materia, 
eh’ era la cagione di sì pertinace do- 
lore . 

S. IV. Tornò adunque il Rcligio- 
fo per la terza volta , e il dolore ri- 
mife indi a poco notabilmente , e fé 
il timore di potergli far danno non ci 
aveffe trattenuti da elettrizzarlo ogni 
giorno , forfè farebbe prima celiato . 
finalmente per rifanarlo del tutto al- 
tro non abbifognò , che replicare la 
elettrizzazione > il che fi fece di lì a 
tre giorni . Allora fi quietò adatto il 

A4 dolo^ 
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dolore , c godè poi il malato in av- 
venire una perfetta fanità, ripiglian- 
do il Tonno , che per 1’ addietro dal 
dolore gli veniva fpeflb interrotto . 
Dopo fi fece più pieno , e di miglior 
colore , ne rifentito ha da un' anno 
e più Te non che alcuni leggeriflfimi , 
e momentanei tocchi dei mentovato 
dolore . 
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Osservazione li. 

Sopra un dolore contumaci/Jtmo di un 

•braccio . 


S. V. Aranno da quattordici anni 


travagliata per lungo tempo da una 
fcabie , e rifanatafi finalmente , fi rifve- 
gliò un dolore al braccio deliro, che 
ad ogni minimo cangiamento di aria, 
e fpezialmente al foffiare de’ venti fci- 
roccali , fi faceva più molefto del foli- 
to , e quando flava vicina ai fuoi cor- 
fi, diveniva quali infofffibile . Paflati 
cinque anni fi congiunfe in matrimo- 
nio, e allorché diede alla luce il pri- 
mo Tuo parto , ricevette a cafo una ga- 
gliarda percofla all’ articolo del mede- 
fimo braccio, per cui il dolore fattoli 
più acuto , e continvo durò a trava- 
gliarla grandemente per lo tratto di 



oramai, che ad una Signora 


tre 
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tre mcfi . Non andò guari, chereftò 
di nuovo incinta, c allora fvanì inte- 
ramente il dolore, che non comparve 
le non dopo di aver partorito, (i) 
quando più , c quando meno trava- 
gliandola per altri quattro anni con- 
tinvi ; febbene talora con qualche in- 
termillìone . Alcune cole rilolventi^ e 
fpiritofe applicate alla parte fecero, che 
aveflTe quah un’ anno di tregua > ma 
poi eflendo un’ altra volta prefa dal 
dolore, ed oltre modo dal medelìmo 
moleftata , e lègnatamente ne’ gran 
caldi , e ne’ rigori del freddo , le li ca- 
gionò al braccio una fomma debolez- 
za per cui non poteva farne quali 
alcun 


(*) Ippocrate ha offervato talora quefte vi. 

» e manifeftarfi di quegl- inco- 
origine da fimili principi , in 
occafionc d. gravidanza, c di parto. 

rnic egli; pnufquam couctperet coxam dolehat . 
l ojtquam autem comept ; non; ampltus ioUbat . 

vero pepcnt; vtge/Tma die rurfus dolute &c. 
De morbis Popul. lib. 2 fec 2 . 
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alcun u(b ne’ lavori domeftici , fenza 
che crefceffe il dolore , c fe le rifve- 
gliaflfe una nojofà fenfazione , che fole- 
va obbligarla a tralafciare del tutto ciò , 
che aveva intraprelb di fare . 

$. VI. Il buon fuccelTo della pre- 
cedente olTervazione y ed altre cure fe- 
licemente operate per mezzo della e- 
lettricità y fecero che fì penfalTe a far 
ufo della medefìma in una cotanto o- 
Ainata affezione . Nel primo giorno ca- 
vai le fcintille da tutto il braccio per 
lo fpazio folamente di dieci minuti y 
e il dolore , che in quel giorno era 
viviflTimo y indi a non molto fcemò y 
e parve alla paziente di fentirfì dopoi 
rinvigorire la parte . Il dì vegnente lì 
elettrizzò per altri dieci minuti anco- 
ra , ne da queAa , ne dalla antecedente 
elettrizzazione foderfe ella alcun ma- 
le, anzi dormì quelle notti più tran- 
quillamente del folito. Nella terza, e 

nella 
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nella quarta giornata fi prolungò il 
tempo deir elettrizzazione per fino al 
quarto d’ ora , e così venne tolto af- 
fatto il dolore dal braccio , il quale 
acquiftò tanto vigore , che potè la dòn- 
na in appreflTo adoperarlo in ogni for- 
te di lavori foliti a praticarfi nelle 
cafe , fenza rifentire V ufata moleftia . 

S. VII. Si volle ciò non ollante 
profeguire Tufo del rimedio intrapre- 
fo per renderne durevole il buon ef- 
fetto , il che non fi fece , che dopo la 
quinta giornata , la quale pafsò fenza 
elettrizzazione’4 rna verfo la fera della 
fteffa giornata il dolore ripigliò leg- 
germente , per cagion forfè deb vento 
un pò freddo, che fpirava , il quale, 
trovandoli maffime la detta Signora in 
villa , dovette’ probabilmente fminuire 
il trafpirato . Ne’ tre giorni feguenti 
replicata l’ elettrizzazione feomparve il 
dolore , che in apprclfo più non fi fe* 
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fentire, confervando fempre la Donna 
nel braccio la riacquiftata forza . Se que- 
lla fia , o no una vera , e ftabile gua- 
rigione il progreflo folo del tempo il 
darà chiaramente a conofeere s già fo- 
no feorlì oramai quattro mefi , dachè ne 
rimafe interamente libera , non aven- 
do fentito più fe non fe alcuni legge- 
riflìmi , e paffaggeri tocchi in occaho- 
ne d’ ederfi efpolta, Itando in campa- 
gna , al fole y ed all* aria notturna . 
Che fe poi fi facefle di nuovo fenti- 
re , abbiamo almeno in pronto un ri- 
medio valevole a toglierlo per qual- 
che tempo con molta facilità. 


OSSER- 
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Osservazione III. 

Una udito tolta pcf ntc%>%0 

della Elettricità . 

§. VIIL I ventotto Decembre del 


rantafette una Donna vicina ai fettant 
anni chiedeva ciò , che avcfle potuto 


anno . Quando terminarono i fuoi cor-* 
fi , e nell’ età fua fi andava avanzan- 
do , cominciò a patire delle flufTioni 
alla tetta , al collo , e talvolta agli 
articoli delle braccia, e delle gambe, 
che fovente le cagionavano alle dette 
parti dei dolori affai ottinati . Aveva 
di più un rumore nell’ orecchio, fimi- 
le a quello dell’acqua quando corre, 



mille, e fettecento qua 


fare per una gravezza d udito , che 
all’ orecchio dettro avea da piu d un 


ne potevafi corricare in letto , e ttare 
fopra r orecchia fana (enza tetto ri- 


fen- 
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fentire un dolore acuto nell’ inferma , 
ond* era neceflitata a volgerli fu V al- 
tro fianco per prender fonno , cola 
tanto più a lei molelta , quanto che 
dal principio , eh* ella divenne forda- 
ftra , le era Tempre continvata . 

§. Vini. Io Itimai , che 1’ inde- 
bolimento dell* udito potelTe efler na- 
to dalla medefima cagione , che pro- 
dotto aveva i mentovati incomodi fluf- 
fionarj di tanta lunghezza , e mole- 
ftia > per la qual cofa io giudicai , che 
riltagnalTe o nelle membrane , o in al- 
tra parte fpettante all’ organo dell’ u- 
dito una linfa difficile al moto per la 
fua lentezza , e vifeidità . E ficcome fi 
erano veduti dei buoni effetti della e- 
lettricità ne’ due cali antecedenti , ne* 
quali il riftagno d’ un fottiliffimo , e 
pungentiffimo umore avea cagionato 
così lunghi incomodi , mi parve ra- 
gionevole il far anche in quefto qual- 


I 
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che tentativo . Mi fervj adunque di un 
femplice vetro elettrizzando, T orecchio 
per cinque minuti . Le fiammelle , per 
quanto potemmo , le cavalTimo dal 
meato uditorio , dall’ orecchia tutta , 
e dalle parti vicine alla tempia. Ve- 
ramente gagliardo fu il dolore, che 
venne eccitato nell’orecchio, che fi fe* 
da per tutto raflo , (i) provando in effo 
Uyj^^haJ'un fenfo di calore confide- 
ràbile . Indi a poco feci la prova , fè 
la Donna avelie guadagnato , facendo- 
le chiudere efattamente 1’ orecchio fa- 

e io 


(i) Ciò accade parecchie volte nejli oreev 
ehi» e nelle altre parti ancora dèi corpo, fpe- 
cialmcnte quando la forza della Elettricità è ga-» 
gliarda. Il rodbrc della parte, onde fono u lei te 
molcliiinie fiammelle, è formato per lo più da un 
numero di punti rofii rilevati a guifa di lente 
ciò, che da altri è fiato pure olfervato : ma nel- 
, le perfone delicate fovente fi forma una macchia 
’ tutta rolla , come fe la parte folle prefa da un 
principio di rifipola. 
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fotto voce, e ftando in qualche dlftan- 
za ) ed ella infatti udì tutte le mie 
parole, quando per T addietro non ne 
udiva , che poche , e confufamente 
d’ un intero dilcorfo, che a voce alta 
fe le faceflfe. La notte dipoi entrata 
in letto non provò all* orecchio il fo- 
lito dolore , che per lo fpazio d* un* 
anno intero 1* aveva moleftata, quan-* 
do corricandofi nel lato fin iftro pofa- 
va il capo fopra T. orecchio. . 

S. X. Per allora io lafciai pafTa« 
re due giorni prima di applicarvi un* 
altra volta la elettricità . Proccurai poi 
nel terzo giorno , ed ottenni una aC- 
fai gagliarda elettricità, perciocché a-» 
veva ne’ giorni antecedenti fperimen- 
tato , che tenendo in una piccola caC- 
fettina di ferro un pò di foco fotto ^ 
il vetro , r elettricità diveniva fubito 
molto più viva, e brillante (2). Per 

B ve- 

« 

(2) Per via di quello mezzo fi hanno quali 
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verità, che elettrizzandola per tal mo- 
do , la Donna provò molto mag- 
giore il dolore delle punture , cagio- 
nate 

fempre in poche feconde le’ fcintille; e la forza 
diviene tanto efficace , come fé follerò fiati im- 
piegati molti minuti a girare il vetro: anzi è 
oflervazione collante , che vengano allora eccita* 
te e dalla fpranga di ferro, e dalle parti del cor- 
po umano con una ftraordinaria frequenza, e vi- 
vacità, c riefcono ancora più delle ordinarie mo- 
lefie, e fenfibili. I vetri poi, che non fono flati 
per anco tifati , o fìano femplici , o intonacati , 
divengono torto elettrici) quando prima bifognaì 
va impiegare alcun poco di tempo per renderli 
tali. In oltre, tenendo per tal modo rifcaldati i 
vetri, fi mantienei fempre la forza nel medefimo 
grado di vivacità, ne è foggetta a rifentire quel- 
le mutazioni d’ aria, che d* ordinario fogliono in- 
debolirla. Infatti dopo querta pratica io V ho ri- 
trovata poco diverfa in qualunque circortanza di 
tempo, o forte umido, o fpiraflero gagliardi ven- 
ti di fcìlocco, o regnafle qualfifia altra conrtitu- 
zion d’aria poco favorevole alla Elettricità. Per 
qual ragione direm noi, che il foco rinvigorifca 
l’Elettricità, come le efperienze ci hanno dimo- 
ftrato ? E* egli forfè, perchè accrefca alcun poco 
la elartidtà del vetro', e per confeguenza la ofcil- 
lazione delle parti di erto, onde fi determini poi 
il fluido elettrico a fcorrere in maggior copia? o 
pure ferve egli Colo a tenere lontana ogni unii- 
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nate dalle fiammelle elettriche , e T o- 
rccchio fi fece tutto rofib , come fe gli 
foflc fiato applicato un rubificante y. 
ma intanto quefia feconda elettrizza- 
zione fecc> che udiflTe anche meglio di 
prima, mentre potè la notte feguente 
udire con facilità quei , che parlava- 
no nella camera pofta in vicinanza di 
quella, in cui dormiva, ciò che non 
le era accaduto mai per lo paflato , du- 
rante r incomodo . . La mattina fveglia- 
ta lenti va ancora il calore, che. fe le 
era eccitato la fera avanti , quando la- 
elettrizzai , il quale le durò poi per 
qualche tratto di tempo . Ufcità di ca- 
fa alcune perfonc folite a trattarla s’ av- 

B 2 -vid- 

dità dal vetro, e dalla mano, tanto nociva' alla 
Elettricità? o più tofto tramanda egli qualche par- 
te , che aggiungendoli alla materia elettrica , ne 
aumenti il valore? Se fi tiene la fiamma d’ una. 
candela accefa Cotto all’effluvio elettrico, quando 
fcorre lungo la catena, faranno le fcintille , che 
fi cavano dalla parte inferiore* della mcdelima,' 
molto più vive, e penetranti. 
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videro, clic udiva meglio, quantun- 
que ignoralfero ciò , che aveva i giorni 
addietro praticato'. 

§. XI. 11 giorno apprefTo fu elet- 
trizzata per la terza volta dieci mi- 
nuti in circa , elfendo la Elettricità al 
pari delle altre viviflima , che cagio- 
nò il confueto roflTore , e calore all* 
orecchio. Dopo parve all* inferma , 
che foffe tolto ogni impedimento all’ 
udito , ma io lafciai paffare altri quat- 
tro giorni prima di parlarle nuova- 
mente, fotto voce, anche in diltanza 
maggiore di quella , in cui le" avea 
parlato altra * volta \ ed a voce più 
ba(fa : ella però udiva perfettamente, 
anzi m’ afficurò , che dopo la prima 
elettrizzazione non aveva più rifentito 
ne il rumore come d’ acqua , che fo- 
pra dicemmo , ne il dolore , che da 
prima nell*^ orecchio, ftando in letto, 
(offriva . Dopo parecchi mefi , inter- 

.roga- 
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rogatala di nuovo , trovai , che (è le 
manteneva perfettamente T udito (3) 



; 


5 




(3) Tolto fu parimente dall* orecchio finiftro 
un rumore come di acqua in una donna avanza* 
ta in età, la quale vi era da molto tempo fog- 
getta edraendofi per una fola volta le fcintille 
pel tratto di cinque minuti . Ho fatta dipoi la 
prova in perfone affatto Sorde o da un’orecchio 
folo , o da ambedue , e che tali erano chi da 
otto, e chi da dicci , e più anni, ma inutili riu- 
fcirono i tentativi, quantunque fi clettrizzalfero 
le dette perfone per molte volte cavando le 
fcintille quando per dieci , .e quando per quin- 
dici minuti , e fembralfe più toilo la fordità ca- 
gionata da umore ftagnantc » che da vizio alle 
parti folide. - 
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Osservazione IV. 

I 

Toccante V ufo- della Elettricità ne* dolori 

di Tejla . 

S. XII. Gli da credere , che lo 
■ ^ ftcffo rimedio polla aver 
luogo , ove le cagioni de i mali fieno 
le ftelTe , ovvero non poco tra lor forni-» 
glianti . Dove è da notarli , che la ftelTa 
cagione produce lo ftelTo male, benché 
non nella ftelTa parte j onde avviene,, 
che un . male paja clTere talvolta mol- 
to diverfo , e però non lo fia , fe non 
lifpetto al luogo j perciò dilTe il di-* 
vino' Ippocrate , fepe eadem caufa eft y 
folus autem locus facit differentiam . A- 
vendo dunque trovata di qualche uti- 
lità la forza Elettrica ne* mali, di cui 
s’ è fatta menzione nelle tre olTerva- 
zioni antecedenti , volli provarla anche 
in que’ dolori di tefta , che fono ve^ 

rifi^ 
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rlfimilrherite prodotticela una fteffa , o 
fimigliante cagione, fperando , che in 
quelli pure dovelTe feguire buon ef- 
fetto . Feci adunque le feguenti olTer-» 
vazioni . ' 


5 XIII. L'anno paflfato nel mele 
di Deccmbre fu un uomo d'improv- 

vifo aflfalito da un dolore alla fronte 

« 

fopra r occhio deliro,' che occupava 
tutte le parti interne dell* occhio, in-< 
afpr’endofi al tatto delle dita confide-» 
rabilmente, ne vi appariva enfiagione 
alcuna. Dopo fei ore crefeendo vie' 
più la molellia, mi deterrhinai di u-» 
fare la Elettricità . *TraflTi dalla parte 
còpiofe, c vive fcintille per cinque mi- 
nuti continvi. Il dolore rimife fubito 
in modo , che indi a pochi altri mi- 
nuti parve all* infermo di elTere affat- 
to libero. Nell'atto, che fi elettrizza- 
va , provò un fenfo alla parte, come 
fe per. entro gli folfe feorfo ^ qualche 

. B 4 cola 
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cofa di’ fplritolò , e penetrante . La fe- 
ra poi prima d’ entrare in letto fi tro- 
vò fenza veitigio alcuno, di dolore , 
ne all* occhio , ne ad altra parte ri- 
fend dipoi verun incomodo, (i). 

S. XIV. Una così follecita guari- 
gione non accompagnata ,• ne feguita 
da finiftro verun accidente, e per cui 

non fu coftretto il* mentovato uomo. 

> 

ad averli alcun particolare riguardo, mi 
fe’ coraggip a praticare 1* Elettricità in 
un dolore periodico , e aflfai grave , 
che da fei giorni ayea cominciato a 
travagliare un giovine di anni trenta. 
11 dolore veniva in quella maniera. 
Due ore in circa • dopo il nafeer del ; 

. . ■ . . Sole 

< 

(i) Una Donna molcftata per più mefi da 
un dolore continvo al canto efterno dell’ occhio 
finilho , il qual dolore prendeva anche una par- • 
te della tempia, e per conl'enfo rocchio, onde 
llillar Coleva in tempo di notte un umor gluti- 
„ofo , nmafe libera in due volte ^ che (i clct- 

£j-ÌZZ^ I 
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Sole cominciava leggermente a doler-»’ 
gli la fronte nonjungi dall’ occhio fi-» 
nif|:ro,,e così ftendcndofi indolore a 
poco a poco verfo la tempia diveni-4 
va in breve acutilTimo. Il fopracilio 
compariva, allora tumido , e • gonfio , 
ne foffriva in quel luogo, o in vicw 
nanza d’ effo , che fi toccafle , e il do-* 
lore tanto più acuto , e molefto fi fa- 
ceva fcntire , quanto più avvicinavafii 
il mezzo giorno , durando nel grado 
maggiore della fua acutezza ordina 
riamente tre ore, e folamente prelTo 
il cader del Sole fvaniva del tutto . 
Due anni prima era Itato lo ftefio^ 
giovane un* altra volta foggetto allo 
ItelTo incomodo , ne il dolore ebbe 
fine prima della decima quarta gior- 
nata j e allóra pure era flato il male, 
come ora, preceduto da uno flempe- 
ramento di linfa al capo . ( 2) 

§ XV. 


(2) Quello è UQ genere di niaUttia> di cui 
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S. XV. Li dodici Aprile adunque 
deir anno , ia cui fiamo , venne a tro-* 
varmi il detto uomo , cd io feci Al- 
bico la prova per etto minuti, cavan- 
do le folitc fiammelle, da quel luo- 
go 5 in cui pareva avelie la fua fede' 
il dolore . Quando fi elettrizzò , era 
la fella giornata del fuo male, e in 
quel tempo il dolore era acerbifsimo. 
Appena fornita 1* operazione , fi av- 
vide egli tofto del bene , che ne 
4 * ‘ ■ veva • 

fc ne vedono parecchi cafi , e tutti aver foglio* 
no per lo più il periodo de’ mali acuti , anzi è 
accaduto talora , che fiali prolungato il dolore 
fino al quadragefimo giorno; quelli che ho ve- 
duto io , erano o congiunti , o fiati preceduti da 
qualche infreddatura di capo . Io ne ebbi , anni 
fono , 'un’ acutiflìmo alla fronte,, che non cefsò 
mai ne per cavata di fangue, ne per altri rime- 
di, che vi fi applicafieroy fe non nella decima 
quarta giornata, e venne .parimente anche que- 
llo in feguito d’ una gagliarda infreddatura. Ho 
voluto notar qui , e individuare la fpezie di un 
tal dòlore , in cui giovò molto la Elettricità i 
acciò fi veda in quali cafi Tpecial mente conven-* 
ga > e quanto polfianio afpettare di bene da ella » 
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veva ritratto , cfTendofegli alleggerito 
il dolore notabilmente , il quale fi man« 
tenne poi ih quello grado di notabile 
remifiìone per tutte quelle ore , nelle 
quali Coleva elTerc più acerbo . Si ol^ 
fervo inoltre , che terminò molto più 
pretto del folito.’ 

S. XVI. DiflTi al giovine, che ri- 
tornaffe la mattina feguente , tolto che 
comparivano i primi indizj del dolo- 
re j poiché voleva vedere, fe mi riu- 
feiva d’ impedirne il progrelTo. Il ma- 
lato venne puntualmente , ma rifenti- 
to aveva i primi tocchi o attacchi del 
ihale. rholto più tardi • Raddoppiai il 
tempo della elettrizzazione a fine di 
prevenire, fe poteva, il riftagno dell’ 
umore , che minacciava di farli alla 
lolita parte } ma con ciò non potei 
ottenere , fe non^ che fi rimaneue il 
dolore in quel leggcrilTimo grado , in 
eh’ era da principio , c tefminalTe an- 
che 
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che con maggiore lollecitudine del 
giorno precedente * 

§. XVII. Tornò la terza volta, 
ma in tempo, che il dolore s’era di 
già avanzato. Dopo un quarto d* ora , 
che eftratte fe gli erano le fcintille , 
fi trovò alleggerito il dolore .molto più 
che per ì\ addietro , e minore altresi 
fu la Tua durata, che ne’ giorni ante- 
cedenti. Qui ebbe fine il male, e la 
cura (3). Frattanto queft’uomo fu ne- 
cefiitato per certi fuoi interenfi a por-i 
tarli in villa , ove flette quattro gior- 
ni fenza riguardo , viaggiando molto 
a piedi, elponendofi ora al (ole, ora 
a un gran vento freddo , che fpirava . 
Ciò 

• (^) Dopo la terza elettrizzazione mi riufcl 
pure di rifanare interamente un* altr’ uomo da 
un fimile acerbifTimo , periodico dolore. In que- 
fìo ùmilmente ogni volta, che terminata era la 
elettrizzazione, fi oflervava una^ grande remi (lio- 
ne del dolore , e tale fi manteneva fino al finire 
de’ periodi , che furono altresì più brevi di tutti 
gli antecedenti. 
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Ciò non . ottante per allora il dolore 
non ritornò . 

5 Xv/III. Reftituitofi in Città il 
dì appretFj replicò il dolore , quali 
alla medelìma ora della mattina , af- 
fai acuto , e gagliardo . 11 paziente 
venne cotto a trovarmi per fard elet-* 
tiizzare. Con dieci minuti di elettriz- 
zazione mi riufeì di follevarlo^ come 
avea fatto le altre volte, e dopo. due 
ore lì quietò il dolore interamente . 
l.a mattina feguentc comparve di nuo- 
vo ; r Elettricità in quel giorno fu vi- 
vilTima , c il buon effetto , che li ot-* 
tenne , della total guarigione fu dure- 
volittimo , mentre fono oramai fcoifi 
dieci meli , da che 1* uomo perfetta- 
mente rifanò (4) . 

OSSER- 

(4) Sebbene T ufo dì quella mirabile forza 
fia (lato fperìmentato giovevole in moltifii ni do» 
lori di. teda, ove la cagione de’ medciìmi rilìe- 
deva o negl’ integumenti , o nella rottiliilima 
membrana del periodio , tuttavia ve ne Cono di 


/ 
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tal forte ^ ne’ quali certamente non ardirei mai 
di proporla 9 come fono alcuni dolori fiflì 9 e 
continvi 9 che tratto tratto intierìfcono 9 e che 
occupano un qualche determinato luogo; il che ^ 
accade talvolta in quelli 9 che fono infetti di 
lue gallica; in quefìi tali fi può congetturare 9 
che il dolore dipenda da una occulta carie ^ell* 
olfo9 o da efofiofi congiunta alla detta clrìe , 
la quale occupi 1’ interna faccia dell’ oflb, o 
pure da qualche nafcofio abfceflb della niedulla- 
re fofian7.a9 alle quali cofe altri ajuti non pon- 
no fperarfi fc non fe quelli dell’ arte Chirur* 
gica • 




/ 
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Osservazione V. 

Si Opra un iAffe^ione Reumatica. 

S. XVlllI. 1 principio del Gen- 

najo pailato fi portò 
da me un Religiofo Laico dell’ Illu- 
ftre Congregazione. Renana , di tem- 
peramento tirante al fanguigno , e di 
abitudine di corpo affai lodevole . 
Molti anni prima aveva patito dei leg- 
geri dolori articolari , quando nel brac- 
cio deliro, e quando ne* piedi, mat 
fime in tempo d* inverno . Sul finire 
dell* autunno del 1747 fu attaccato 
gagliardamente da dolore al braccio 
deliro vicino al gomito, che fi ellefe 
ben predo alla giuntura del carpo . 
Fu configliato, che prima di entrare' 
in letto li bagnaffe ben bene il brac- 
cio con orina caldai ma fvegliatofi la 
mattina olTervò, che aveva il braccio, 

ed 


t 
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cd inoltre la mano tutta ftraordina- 
riamente gonfia , e refafi affatto inet- 
ta . Chiamato il Chirurgo ordinò un* 
unzione , ed una rete di caffrato da 
applicarvi!! . 11 dolore non rimife pun- 
to 5 ne fminuì là gonfiezza : onde con- 
tinvando il malato in quello flato , 
venne il Medico a vifitarlo , e giudi- 
cò neceflario, ch’egli fi teneffe iniet- 
to , e gli foffe cacciato fangue . Frat- 
tanto egli flette in buon riguardo per 
venti giorni , e fe gli replicò la ca- 
vata di fangue , ma con poco profit- 
to. Le fole farine di lupino, e di fa- 
va calde , e applicate alla parte ( ri- 
medio ritrovato per efpericnza in que- 
lli cafi giovevole ) fecero fminuire Ten- 
fiagione qualche poco > ma dopo aver- 
le ufate per dieci giorni continvi l*a- 
malaco fleffo s’ accorfe , che più non 
giovavano , poiché la gonfiezza della 
mano, e del braccio tuttavia fi man- 

tene- 
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teneva . Allora olfervai , che le dità 
non (ì piegavano, che con molta dif« 
Bcolcà , ne poteva il Religiolo . chiù» 
dere il pugno, ne fcrivere , ne ado- 
perare la mano , ma era coftretto te- 
nerla appefa al collo . 

S. XX. Per ciò li dieci Gennajo, 
venendo all’ elettrizzazione cavai le 
- fcintille dal braccio, dal dorfo, e dal- 
la palma della mano , (ìccome da tut- 
ti gli articoli delle dita . Sul, princi- 
pio (ì ebbero con diflìcoltà , ma dopoi 
comparvero affai belle , e crepitanti . 
(1) L’operazione non durò, che otto 

C foli 


• (i) Altre volte, e in altre pcrlbne è avvenu* 

to, che elettrizzandoli una qualche parte inferma, 
da principio non. fi faceflero ufcir le fiammelle , 
fe non • con pena . Ciò ha oflervato parimente 
più volte il chiariflìrao Sig. Pivati, ed io ho ve- 
duto., in. due perfone, che in certa parte dei- 
collo non fi poterono mai eccitar le fcintille, 
quantunque ,in quel luogo non vi fofle alcuna 
apparenza, di naale, ed ivi folo fi clettrizzaffero- 
per. eccitare alcun moto • Non feppi a che at* ' . 


1 
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foli minuti, e il vantaggio j che' ne 
ebbe il Religiofo , fu ben fenfibilc , 
mentre potè tolto muovere il braccio, 
- . ' c la ■ 


tribuire una tale difficoltà. Però offervai, che 
quel tratto di cute, onde non ufcivano rcintillcy 
compariva a differenza delP altre parti nericcio , 
c come macchiato. Vi c adunque talvolta nelle^ 
parti , ove riftagna 1’ umore morbofo , un qual^ 
che Gllacolo all' accenfione delle fiammelle . Peri 
render una ragione di quefto fenomeno, che non 
oltrepafli però i femplici limiti della congettu- 
ra, ballerà* Colo riflettere, che all’ accenfione de*- 
corpi non fi ricerca unicamente un principia 
igneo elementare, fparfo per tutti, e pollo in 
una violenta agitazione , ma v’ abbi fognano in-’ 
oltre particelle, di diverfo genere, e fpezialmen- 
te fulfuree, dette alimento, e pafcolò del foco. 
Di quelle (c ne trovano in abbondanza nel lan- 
gue, nel fiero, e in tutte le parti animali, ond* 
è probabile , che il fluido elettrico le metta in 
moto, le .divida, e le efalti; Supponiamo per 
ciò nel cafo nollro, che nel braccio, c nella 
mano riftagnalTe una linfa, che per la Tua len- 
tezza, e vilcidità chiudeffe la maggior parte de* 
minimi vafetti, che fervono alla infenfibile tran- 
^fpirazione, non fi avrà certamente pena a inten- 
dere, come nel principio della elettrizzazione 
non potelfcrò ottenerli dai medefimi ' quelle mi- 
nime parti, che .fono, heceffarie per l’apparenza 
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e la mano cot). aflfai maggiore facilità 
di prima. Nello eflraern.. delle fcio- 
tille i mufcoli concepivano de’ moti- 
gagliardi convuUìvi per cui il brac» 
ciò, la mano , e le dita venivano 
ftranamente agitate , ne per quello 
il malato provava alcuna fenfazione 
moleila , tòltone' quella cagionata daU 
le punture, che davano le fcintille . 
Sul principio della elettrizzazione le 
fcintille producevano il folito feoppio, 
o (ìa crepito , ma indi a qualche mi-, 
nuto nell’ accollar che facevo il ferro 
alle parti , che lì elettrizzavano , le 
fcintille non fi ottenevano , che diffi- 
cilmente , anzi prima , che fchioppe- 
talTero , fi formava all’ ellremità della 
chiave un cono di luce di color ce- 
. Ielle , il quale era accompagnato da 

C 2 uno 

delle fiammelle; onde fe ciò foflfe , fi. verrebbe . 
non folo col mezzo di quefta forza ad accrefee- 
re la t rampi razione, ma ad eccitarla ancora,- 
ove manchi,- 
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uno ftridore , (imile in tatto a queU 
lo , che fi fente ' nell’ accenderli , 'che 
fi fa, uno (lupino inumidito, ed allo- 
ra. accollando un ' po più- la chiave 
s’ accendevano le fiammelle (2) . 

S.XXI. 


( 2 ) Sovente ni’ è accaduto, di- fare una rimi- 
le ofTcrvazione nell’atto, che venivano eftratte 
le fcintille, non folamente dalle parti attaccate 
dal male, ma dalle fané ancora. Sul principio, 

■ che fi elettrizzava la perfona, le fiammelle fcop-, 
piavano accompagnate col (olito crepito, ma' 
dopoi incamminata la Elettricità, prima che fi> 
. traclTero, fi formava all’ apice del ferro, o della 
chiave, che fi adoperava per tale effetto, il co- 
no di luce, mifto di color ceruleo, e violetto, • 
e allora s’udiva lo ftrìdore, che fembrava ritar- 
dare alcun poco 1’ apparenza della fiammella . 
M’ accorfi , che ciò accadeva , quando la parte 
era fpezialmente inumidita , o bagnata di fudo-. 
re , onde cominciai in avvenire a prender ciò 
per 'un fegno, che la trafpirazione allora fi folle 
accrefeiuta , febbene non compariva ne (udore, 
ne umidità alle parti . . Io ho poi in feguito of- 
fervato nelle perfone , che hanno una cute li- 
feia, e poco atta alla tranfpirazione , che un 
tale fenomeno ' difficilmente fi oflerva fe non 
quando fi continvi per lungo .tempo l’ eftrazione 
delle fcintille, o che vi concorra 1’ ajuto d’uo*' 
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S. XXL. La mattina Tegnente oT> 
Tervai che il braccio , e la mano 
erano conlìderabilmente (gonfiati) on- 
de replicai con coraggio 1’ operazio- 
ne ) dopo la quale acquiftò ■ l’ infermo 

. . C 3 uria • 

aria calda. Anche nei còrpi inanimati» fcbbene 
ciò di rado avvenga» talvolta la fcintilla è pre- 
ceduta dal mentovato ftridore» come tal’ una di 
quelle»' che (i cavano dalla fpranga di ferro» 
nel qual cafo potrebbelì effer mefchiato un qual- 
che umido vapore all* effluvio elettrico*» o attac- 
catoli al ferro. Noi vediamo Io ftelTo fenomeno 
in certi corpi » che fi fono a cafo imbevuti d’ u- 
mldìtà» i quali difficilmente s’accendono» fe pri- 
ma il foco non l’ abbia in gran parte diffipata . 
La materia della tra nfpiraz ione infenfibile è un 
fottiliffimo vapore comporto quafi d’ogni genere 
di particelle» delle quali però il maggior nu- 
mero c di acquee ; quindi è» che s’egli s’accrefca» 
per la fovverchia copia di quelle verrà ritarda- 
to lo fcoppio delle fiammelle » fino che fi tolga 
r oftacolo dell’ umidità. Ma che che ne fia dì 
ciò» mi pare» fe mal non ni’ appóngo» che lo 
ftridore » che prima non compariva » quando ac- 
cada di ortervarlo avanti lo ' fcoppictare delle 
icintille» s’abbia da confidefare per un’indìzio 
dell’ accrefciuta tranfpirazione » ciò» che deve 
animare 1* operatore a profeguire la cura intra- 
prefa . 
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una maggiore prontezza ^ e facilità al 
moto. IJdj pure lo (te(To llridore po- 
co dopo cominciata la elettrizzazione 
nello fcoppiare delle fcintille. l a re- 
fina, fu cui r infermo (lava in piedi , 
era inumidita dal fudore delle pian- 
te , che pafsò una fottocalzetra , e una 
calzetta groflfa di lana , (3) . giacché 
le fcarpe s’ erano levate fin da prin- 
cipio , acciocché ' V umido , contratto 

per 

• \ 

^ * 

(:}) In tutto il tempo j che durò la cura, 
Ile dopo comparve già mai alcuna delle crifi fo- . 
lite ad olfervarfi in quelli mali , quando non fi 
volelTe contar per crili quella umidità de*. piedi , 
che bagnava la relìna , ofìcrvata 4^1 fecondo 
giorno fino alfine, o pur vogliali, che la mate- 
ria morbofa fiali dilfipata per li pori della cute. 
Le offervazioni del chiarifìimo Sig. Bofe , quelle 
del chiarifiìmo Sig. Abate Nolet in Francia fatte 
fopra gli animali dimollrano ad evidenza quella 
accrefeiuta tranfpìrazione col. mezzo della Elet- 
tricità, ficcome quelle del chiarifiimo Sig. Jalia- 
bcrt a Ginevra nelle piante. Le nollre per 1* in- 
nanzi potxan fervile a confermarla anche' negl* 
uomini» 


qutnta- 39 

per iftrada, non pregiudicaflc all’ at- 
tività della forza Elettrica . 

S. XXII. Nel terzo giorno fu pro- 
lungata la elettrizzazione per (ino ad 
un quarto d’ ora . Il trafpirato della 
parte s’ accrebbe a fegno , che lì refe 
fenfibile , reftando quella bagnata di 
fudore. Allora olfervai , cheloftrido- 
re folito , il quale precedeva lo fcoppio 
delle fcintille , era più grande , e che 
effe s accendevano con qualche didì- 
colta . 

§. XXIII. Dopo la quarta gior- 
nata di elettrizzazione potè 1* infermo 
adoperare la mano a fcrivere , ciò che 
non aveva mai potuto fare nel tratto 
di due meli. La mano, e le dita (ì 
sgonfiarono affatto > folamcnte v' era 
rimafia nel braccio in vicinanza dell* 
articolo un’ enfiagione , che s’ efiende- 
va incirca quattro dita. 

5 . XXIV. Nella quinta, e nella 

C ^ fefia 
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fefta giornata cavai le fcintille dal luo- 
go , ove appariva . V enfiagione , ma 
parve che V Elettricicà poco operaC* 
fe , non effendo ftata la forza Elettri-» 
ca della folita vivezza . 

§. XXV. Nel fettimo giorno con- 
tinvai r operazione per venti buoni 
minuti , ed ufai ogni diligenza per 
renderla efficace . Gli effetti , che do- 
po! feguirono , corrifpofcro all’attività 
aumentata effendo divenuta la part^ 
molto roda , cola non offèrvata in que- 
fto foggetto per 1* addietro. La notte 
ebbe pure delle* punture per la prima 
volta nel luogo elettrizzato , e V en- 
fiagione diminuì per la metà . 

§. XXVI. Anche nell* ottavo gior- 
no fi fe’ roda la parte, e nella notte 
rifentì 1’ infermo le punture , e 1’ en-^ 
fiagione feomparve a fegno , che il luo-^ 
go , che occupava , poteva edere della 
larghezza d’ un digito . 

s. xxvir. 
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S. XXVII. Nella nona giornata, 
che fu rultima, lo elettrizzai, per ven- 
tìcinque minuti , e fi ottennero gli «£• 
fetti del folito rolTore, e delle pun- 
ture in terripo di notte , e quel che 
è più , di -feiogliere del tutto quel 
poco d’ intumefeenza , che vi reca- 
va . Egli tornò, il . giorno feguentc, c 
ofiervai , che in quel luogo, ovq era 
il tumore , la cute ' fi era fatta- un pò 
flaccida , e come appafiìta , onde io 
giudicai convenirgli un bagno corro- 
borante ' a motivo di aggiugnere for- 
za alla mano rimafla qualche poco 
indebolita . Frattanto egli potè valerli 
di efia , e del braccio! liberamente , 
lènza più altro incomodo, e allora, 
e in apprello • (4) . 

. .OSSER- 

H ■ ■ M r a— , ■ ■ ■ m 

(4) La prefénte offérVaziòné cì fómtniniftra 
lina chiara riprova della forza ^ che ha la virtft 
Elettrica di feiogliere in breve i .rìftagni d’ una 
vifeida linfa 9 Cotanto diffìcile ailàcozion^i qua« 
le f] èqneila de’ Reuma ti fini. 
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Osservazione VI. 

Sopra un Tumore flu^onarì» ^ ed una 
affezione Erpetica . 

S.XXVIII. r I fette Febbrajo del 

I ^ corrente anno venne 
a trovarmi un onello Mercante di an- 
ni quarantafei incirca, pallido, e d’a- 
bito tendente al fierofo . Negli anni 
andati era flato , foggetto a’ principi 
fluflìonarj , o fìano lierofì decubiti aC* 
fai contumaci , che gli avevano quan-. 
do maltrattata la teda , e quando la 
faccia , cagionandovi quali Tempre del 
dolore , e della enfiagione . Lo fteflb 
principio morbofo aveva in lui pro- 
dotto qualch’ altra volta un gagliardo 
dolore ai denti, che non cedeva in 
vérun conto .alla forza de’rimedj. Di 
più nell’ entrar dell’ inverno (forfè per 
lo fminuirlì' della iniènfibile trafpira- 

zio- 
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7ione) fe gli gonfiava il collo del pie- 
de deliro, il qual rompendofi difiFon- 
deva umore per tutto 1* inverno , ne 
rammarainavafi , che con molta diffi- 
colta . L’ anno avanti in tempo umil- 
mente d’ inverno tu forprefo all* im- 
provvifo da uno fputo di fangue , che 
replicò più volte, e lo mife a. perico- 
lo della vita, incomodo, che poteva, 
fe non erro, attribuirti al 'fuddetto 
fluflionario principio di natura aefe , 
e corroflvo , giacché in quell’ anno non 
aveva folfcrto il folito incomodo al 
piede , ne gli era fatto altro rifta- 
gno d’umori, ne al capo, ne ai den- 
ti , ne ad altra parte citeriore del cor- 
po. Riftabilicofi in falute, indi a po- 
chi mefi comparvero indizj d’ un nuo- 
vo decubito al ginocchio dcltro , poi- 
ché fi manlfeltò nella detta parte un 
dolore , che di lì a quailche tempo fu 
feguito da enfiagione all* cftremità del 
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femore in vicinanza dell’ articolo , la 
quale crefcendo di giorno in giorno, 
occupò r articolo ftelTo , ed una par- 
te della tibia , per la qual cofa fi re- 
fe difficile al moto , e quafi affatto in- 
operofo . Tutti i rimedj praticati riu- 
fcirono o di poco, o di niun giova- 
mento Quando fi rifcàldava la parte 
.fìando in letto crefceva vie più il do- 
lore , ficchè il povero infermo era ob- 
bligato a tenere la gamba raccorcia- 
ta , ne poteva cangiar politura , tale 
ne era T acerbità . Già fcorfi erano fet- 
te mefi , e tuttora continuavano li ftefii 
fintomi , che confiderati con attenziò-» 
ne affieme con le altre circoftanze ri- 
ferite di fopra , pareva che ci avvifaC* 
fero edere T umore ftagnante di qua- 
lità molto nocevole , onde dava a te- 
mere , che riixiolfo dalla parte inferma 
potede produrre o nuovo fputo di fan- 
gue , o altra perniciofa infermità , daiv 

tc 
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te le abituali indifpofizioni , e 1* attac- 
co fofferto altra volta al petto eoa 
grave pericolo della vita. Prima che 
n de(Te principio alla elettrizzazione, 
efaminai anche col mezzo del tatto il 
tumore, che fi era formato al ginoc- 
chio , c mi parve , che non folo gl* 
integumenti , ma le membrane ftelfe 
de’ mufcoli , e la loro parte tendinofii 
fofie inzuppata d’umore, poiché l' in- 
grolfamento di quefte parti compariva 
al tatto molto profondo., 

V S. XX Vini.. Io ho detto, chela 
materia dell’ accennato riftagno dava 
indizj di qualità acre , e falina . In 
fatti feoperfi in quell’ uomo un’ altra 
indifpofizione nel malleolo eileriore del 
piede finillro , e nella gamba , che mi 
confermò maggiormente nel fofpetto , 
che aveva . Si ollervava nel detto luo-« 
go una leggiere gonfiezza , accompa- 
gnata da roffore, il quale fi ellendea 

per 
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per tutta la parte citeriore dèlia gim«* 
ba , e contuttoché non cagionarle ne 
dolore, ne prurito alcuno, però ave- 
va tutta r apparenza d’ una affezione 
erpetica, e la cuticola per tutto quel 
tratto fi andava a poco a poco effic- 
cando , e cadendo informa di erotta ^ 
lo che aveva V infermo da due , e più 
mefi fofferto . 

§. XXX. . La cura cfpòfta nella 
precedente offervazione mi fe* animo a 
intraprendere ancot quefta , ed il ma-, 
lato lì era . ripieno di fpcranza avendo 
veduto (vanire interamente la gonfiez- 
za del braccio, e della mano nel Re- 
ligiofo , di cui fi dille . Avevo di più 
ollervato , che uno degli effetti .prin- 
cipali della Klettricità è di 1 promovc- 
re la trafpirazione per modo, che an- 
che talvolta n* è ufeito fudore , non. 
'citante la rigidità della llagione . Ec- 
co pertanto la cura, eh’ io feci di 

que- 
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quello infermo giorno per giorno ; 

S. XXXI. Trima giornata. Si die- 
de , mano all' opera , valendoli del fem- 
plice Vccro , con cui s’ottennero ben 
tolto le fcintillc dalla parte inferma , 
febbcne non mi parefTero ne così vU' 
ve , ne tanto frequenti , come quelle , 
. venivano dalle parti fané. 
Per quelta prima volta continvai folo 
per un quarto d*. ora la elettrizzazior* 
ne ,* e la parte gonfia fi fece roflTa* 

. Difcefo dalla refina il malato rifentì 
fubito del giovamento : poiché egli era 
più- pronto, e più facile., a muoverli 
di quello folTe prima della operazio- 
ne . La notte dormì quietamente , e il 
dolore, eh* era folito a fentire al gU 
, nocchio, fu. di gran lunga minore. 

' Seconda gior nata . L’elet- 

trizzazione fu prodotta per fiao ai venti- 
cinque minuti . Le fcintille furono affai 
dolorofe, Verfo fera 1* infermo ebbe il 

foli- 
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Colico fenfo di -punture alla parte , co» 
me a molti altri era accaduto.’ Nel- 
la notte feguente. dormì anche meglio j 
che nella palTata , e il dolore fu aliai 
mite . Sul ìar del giorno comparve al- 
quanto di fudore , che durò per un’ 
ora intera, e lolle vò non puco.il nia- 
lato ; 

S. XXXllL Teriut giornata, ^'ic- 
crebbe il tempo della operazione, che 
durò più del giorno precedente-, cioè 
per (ino ai trentacinque minuti , e la 
elettrizzazione fu una delle più forti , 
c vivaci, ch’io avelli mai oHcrvato . 
Gli effetti corrifpofero * M’^ avvidi , 
che r infermo, bagnata aveva la refi- 
na , fu cui ffava in piedi fenza le 
fcarpe , di fudóre. Fra giorno- rifentì 
Ijjefle volte le punture nel luogo elet- 
trizzato , che gli recarono qualche 
inoleftia . Nella notte fudò, parimen- 
te , ne ebbe 'verun dolore al ginoct 

chio, 
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thio. La mattina fvegliato s’accor(è, 
che fé gli era fminuita di molto l’en« 
fìagione , e venuto a trovarmi, notai, 
che il tumore fi era refo al tatto di 
gran lunga molle, e cedente., 

S. XXXIV. Sliiarta giornata . II 
buon fuccelTo del giorno palTato mi 
animò ad aggiugnere altri dieci mi- 
nuti di più al tempo della elettrizza- 
zione. Gli effetti, che fi ottennero, fu- 
rono confiderabili.. La parte elettriz- 
zata divenne notabilmente roffa, e le 
piante de’ piedi bagnarono copiofamen- 
te, di fudore larefina.' Stando poi 1* in- 
fermo in letto fudò affai, (i) e l’en- 
• D fia- 

(i) L’effluvio elettrico quandò circonda una 
per fona ) che fta fu le refine , lé*’*’accrefce non 
folo la celerità del polfo, cofa avvertita già quali 
da tutti quelli, che fi fono applicati con qualche 
diligenza a quefte feoperte, ma rifcalda la per» 
fona ftelfa, -fino talvolta a inumidirla tutta di 
fudore , quantunque non fi traggano allora le 
fiammelle da veruna parte del corpo. Ciò d’or- 
dinario, però non avviene^ fe non quando fi clct- 
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fiagioné diminuì in modo, che pochi' 
yeftigj ne rimafero; fu molto confide- 

rabi- 


trizza una perfona per molti 'minuti ^ c che il- 
freddo dell* aria non è gagliardo . Nel noftro ma* 
lato cominciarono a manifcftarfi i fudori per fino 
dal fecondo giorno» che fU fottopofto alla cura, 
c durarono per quafi tutto il tempo, che fi elet- 
trizzò. Non erano quelli continui, ma compari- 
vano in tempo di notte , quando i pori della cu- 
te venivano dal calore del letto più dilatati : 

. talché pareva s’ andaflfe in 'tal guifa portando 
fuori dal corpo la materia del tumore a mifura, 
che la forza Elettrica applicata al medefimo gior- 
nalmente lo diminuiva. Avremo noi dunque dif- 
ficoltà di annoverare fra'i diaforetici, e fudori- 
feri più. valenti dell’arte la forza Elettrica? Che 
fe ella é dotata di tanta efficacia,' perchè non 
. fe nc potrà far buon’ ufo, ed ai’pettarne vantag- 
gio in quelle affezioni, che, hanno la loro ori- 
gine o dalla trafpirazione impedita , o da una 
linfa renduta difficile al moto, e poco feorrevo- 
le? I dolori reumatici tanto difficili a cedere ad 
ogni altra forte di rimedi dovrebbero • con tal 
mezzo fvanire .• Alcune fperienze del celebre Si- 
gnóre jallabert mi fanno molto più coraggio a 
proporla ne’ fopradettj cafi OflTerva egli, che i 
fluidi, che efeono per li tubi, acqui (la no dalTe-^ 
lettrizzazione una celerità tale , che ì vafi a vuo.' 
tarli impiegano un tempo, che è poco meno d* 
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cabile la facilirà r che acquiftò la gam^ 
ba al moto , onde li concepì maggio- 
re fpcranza d’ una intera guarigione . 

$■ XXXV. Sjiinta giornata . Non 
lì elettrizzo il malato, e fu notabile,' 

' che nella notte feguente pon compar- 
yc il folito fudore. , 

S. XXXVj, Sejia giornata. Il tem- 
po impiegato nella elettrizzazione fu 
4i tre quarti d’ora, pero con qualche 
intervallo fra l’ uno ^ e l’ altro . 11 fen- 
■fo delle punture , eh’ egli ebbe verlb 
la fera fp alTaii mite, notte fudò,' 

O 2 ma 

una fefta parte più breve ^ che quando e(Ii non 
fono elettrizzati. Maggiore accrelcimento di mo- 
to dobbiamo cermmente afpettare allora ) che i 
fluidi fcòrrono per canali dotati di un moto con- 
tinuo di ofcillazione , come fon quell} del corpo 
umano, ond’ è "probabile, che pjcnetrati elfi dal- 
la -fottiliflìma materia elettrica , fi levi ‘ quella 
mor^fa lentezza i che gl* ingombrava , e redi- . 
tuifeafi la conveniente fluidità . In queftò cafo 
non baftarebbero già alcuni pochi minuti d’elet- 
trizzazione, ma conycrrebbq' infiftere lungamente 
nell’ ufo della medefima • 
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ma leggiermente, c il fudore, che to- 
fto fvanì , fu di poi fegulto da una 
ftraordinaria abbondanza d* orine, che 
gli cagionarono vigilia ; contuttociò la 
parte inferma non gli. diede dolore 
alcuno , c/i .veftigj della gonfiezza ri- 
mattavi erano quali del tutto fvaniti • 

Giornata. fettima^ La 
elettrizzazione non fi prolungò più 
del folito , ma in quello giorno fu 
d’ una ftraordinaria vivezza j alla par- 
te fopravvenne un gran roflore , anzi 
s’enfiò elTa alcun, poco (2). In tempo 
di notte ebbe il malato un Icggier dolore 
alla parte elettrizzata , che non gli tolle 
però il fonnoj quantunque facefle un 
vento impetuòfo di fcilocco, circoftan- 
za d’ aria , che ne* tempi partati gli fo- 

Icva 


(2) Lo ftimolo delle fcintillc cagiona ro- 
vente nella parte elettrizzata alcuna gonfiezza ^ 
ma ciò non deve temerli, pvichè ella ben pee-^ 
fto fvanirce. 
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leva cagionare Tempre della* vigl|ia, c 
del dolore affai grande • 1 fudori fu-* 
rono fcarfi, e le orine non eccedette- 
ro la quantità ordinaria. 

5 . XXXV 111. Giornata Non 

accadde cofa degna di gran rimarco .* 
Solamente non ebbe 1* infermo fra gior- 
no le felice punture , e quantunque la 
notte aveffe difpofizione al fudore, le 
orine comparfe in grande abbondan- 
za dovettero • probabilmente impedir- 
lo ( 3 ). . • . 

D 3 G/or- 

I» ^ ^ 

— — iiy. — M I ■ ■ - 

(^) Non fempre la materia dell’ umore , che 
pecca 9 fi affottiglia in modo da potere liberamen- 
te ufeire per li pori della cute, come tuttodì 
ofierviamo ne’ mali' acuti . ^Allora le orine fono 
quel veicolo, di cui ordinariamente fi ferve la 
natura per T efpurgo di- ciò, che trattenuto po- 
trebbe un^ altra volta nuocere. Nel malato noftro 
in difetto de’ fudori fuppliva la copia delle ori- 
ne. Ma un tale effetto c forfè prodotto da quel- 
le qualità , che fogliono effer congiunte a qua- 
lunque princìpio morbofo , o pure vi ha’ anche 
parte 1’ azione della materia Elèttrica , che (ì 
cfeicita fopra la ferofità del (angue , accrefceiv* 
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$. XXXlXi Giornata nona* EfTetlJ 
ciò quali interàrtìente disfatta 1* enfia- 
gioné del ginocchio « ed avendo avu- 
to il malato nelle , notti ptecedentì del 
fudore, e delle orine in molta copia, 
che faceano fperare lina perfetta gua- 
rigione > (i tentò d’ applicare 1’ Elettri- 
cità air altra gamba attaccata dal prin-, 
cipio erpetico . Per (òli lette minuti li 
cavarono le fcintille viyilTinie , e fre- 
quentilTime, ove era il rolTore alla 

ganti- 

’ ‘ r ' 

r- ■- - - .. ^ . 

done forfè la fluidità 9 per cui poi le fecrezioni 
vengono da efla notabilmelite promofle,' ed au- 
mentate ? Da un canto noi fianiò certi 9 che il 
fiero del fangue, altro norì è 9- ch^ un fluido' ac-, 
queo^ in cui nuotano parti faline^ e gclatinofef 
c dall* altro i ch^ l’ acqui è capace di ricevere 
in gran copia la ttiàterìa Elettrica ^ -per cui ad 
un tratto diviene luminpfìflima ; . e tantò più 9 
quanto è più rifcaldatàf ciò che avverte parti- 
colarmente il Sig/ Jallabert9 ed 10 fpero di far 
vederi per ineizo di alcune efperienze 9 che T ac- 
qua è uno di que^ fluidi f che ne attraggono iri 
grati copia f flccoiiie ve a* hai altri affai 9 che lai 
lefpingonotf . - 
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gamba , e al calcagno , intorno al qua>> 
k veniva a formarli una crolla , che 
fbvente cadeva, e rinovavalì . ' Per aU 
tri crencacinque minuti s* elettrizzò il 
folito luogo coH’ellraere le fiammelle, 
ove rimaneva un leggerilTimo veftigio 
del tumore palTato. Nel giorno provò 
r ammalato ad ambe le parti elettriz» 
zate k ordinàrie punture , ma la not- 
te feguente dormì pochiflTimo, e mol- 
to inquieto , e la mattina tornato alla 
elettrizzazione flava alTai melancolico. 
OlTervai la "gamba attaccata dalla a£> 
lezione erpetica , e tn’ avvidi, che il 
rolTore della medelima erali diminui- 
to, e che in alcuni luoghi la cute 
aveva acquiflato il color fuo natura- 
le. Allora dubitai, che le particelle 
faline - erpetiche in parte retrocedute, 
e rimefcolate alla malfa del fangue , ' 
e degli umori aveffero prodotta la. vi- 
gilia , e r. inquietudine della preceden- 
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te notte , per lo che non volli in alcuni 
modo fottoporre 1’ infermo per allora 
ad altra elettrizzazione , ma llimai me« 
glio a conligliarlo ad una buona ca- 
vata di fangue , che la condi zion del 
polfo folamente richiedeva , {fante che 
lo trovai duro , ■ frequente , ed impc- 
tuofo, ma il malato ciò non volle e- 
(èguire fé non la mattina del giorno 
vegnente. Gli effetti della Elettricità, 
tante volte olTervati , cioè di promuo- 
vere , ed aumentare la trafpira^ione , 
e rovente il fudore , mi avevano chia- 
ramente fatto conofeere quanto era 
necelfario il guardare , e cuflodife con 
molta diligenza ì malati, fp>ezialmen- 
te nelle {fagioni fredde , e nevofe , on- 
de io Tpeifó 1’ efortaya a guardare il 
ietto, almeno qualch’ ora dopo l’ ope- 
razione i ma egli li, trovava talniente 
occupato negli affari Tuoi mercantili , 
e 'per r altra, parte vedendoli quali af« 

' . fatto 

r 


I 


V 


. ■ ■ • 57 , 

fatto guarito dal tu more , che porta- 
va al ginocchio , lì lulìngò tra poco 
di potere nltabilirfi affatto fenza tan- 
to riguardo» e intanto veniva la mat- 
tina di buon’ora ad elettrizzarli in un 
tempo frcddifhmo ^ e che cadeva fpcC- 
fo in abbondanza la neve , e con lo 
fieli:) incomodo era obbligato portarli 
più volte tra il giorno^ dalla cala al 
negozio , efponendolì alle fuddette vi*» 
ccnde dell* aria , atte ad impedire la 
promoflTa trafpirazione , e m confeguen- 
za il diiripamento delle materie mor- 
bofe i . . ' • 

S. XL. Gìorìiàta decima. Andai a 
vilitarlo a cafa per olTervare il fangue, 
che gli era fiato cacciato » fui forprc- ^ 
fo. in vederlo coperto d’ una duriffima 
cottenna , che mifurata aveva dieci 
buone linee di groflezzà , efiendo poi 
tutto il relìduo del cralfamento fqua-« 
glìato, e . neriffimo i Non oftàntc ciò 
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era il malato ^nza febbre, ed aveva 
il polfo molle , e ordinato . La notte 
dormito aveva tranquillamente / e ren- 
dute delle orine in abbondanza . Giun- 
to pera verfo la fera fe gli accefe al- 
quanto. di febbre ,, e rifénti di nuovo 
qualche dolore al ginocchio. 

XLi. Uadecima giornata^ 11 rof. 
forc dell erpete , che aveva alla gam- 
ba , eralì affatto diflìpato , ne altra in- 
dìfpofìzione.piu vi tettava le non d’ una 
piccola g,onfiezza al malleolo ( 4 ) . In- 
■ tan- 

(4) feomparire in così breve tempo dell* • 
erpete,, che^prinia di due meli lì era feoperto 
alia gamba liniftra,. d avvifa nianifeftamentc del- 
brande attività della forza elettrica in certe 
aitezioni cutanee,, e quanta avvertènza li richìe^- 
ga nel. praticarla . Baftarorio fette miniitl foli di 
elettrizzazione ,. perchè li dirponeife in modo la 
^ JP'^P^^(nefre’ tal moto , a que' Tali, che 
abbandpnalTero del tutto la gamba in poco più 
1 ue giorni. Una tanto* Ibi lecita guarigione 
non preceduta da; codione alcuna del principio 
morbofoy ne* tampoco- feguita da crilì non pote- 
va, che- produrre dannevoli effetti, come appun-- ' 
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tanto la febbre fi mantenne fino alla 

, • fct- 




to avi^enriel La febbre, che allora: s’àcccfé,' noni 
mai per l’ addietro .coniparfa ,• e lo ftfaordinafritf 
coagulo del fangué rie furono probabilmente lé 
confeguenzé.' Tuttavolta non vorrei,- che ini tal 
forte di mali fi tralafcialTe del tutto 1* ufo dellai 
Elettricità ^ come affatto pregiudiciale. Mentre io 
porto opinione ,- che là ntaggiof parte di ciò i 
che fi applica al corpo limano e dà cui riàfco- * 
no corifiderabili raùtaziòni * fià per lo più. oppor- 
tuno' anche a rifanarlo. Le linziorii rriercuriàlìf 
quando dà principio fi praticarono ,• fpelTo’ pro- 
ducevario finìftri eventi y e toglievano il corag- 
gio non meno al malati che ai medici ; ma poi 
le replicate olTervaz iorii ci hanrio foinmiriiftràte del- 
le prudenti cautele,* per cui fi è carigiàto quell' 
odio f che lof fi aveva f in uh ufo forfè non meri 
ficuroj che efficace . Elfendò i fàli erpetici diffi- 
cili a cedere a qualùnque genere di rimedio' più 
attivo,* e pcf confeguenzà pfeflTO did indomabi- 
li , converrebbe in tal calo' ufare ogni màggiof 
cautela applicandovi una fòrza di minòf grado,' 
e per pochi minuti i coll’ intervallo' di qùàlòhc 

f iorno^ non omettendo intanto là buona ptàtica 
i que’ rimedj interni j. Che fovente fono fiati fpc-; 
rimentàti di qùalch'e utiHtà,* febberie dà fe foli 
Oori del ttìttò valevoli^ I decotti àdùnqùe de^ le- 
gni fudoriferi,' le minerai ì acque tanto àccfedi- 
fate prelTo gH atìtori potrebbero congiùngerfi corf • 
iBoltO màggìóf fucce£^ all’ufo della Elettricità « 
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fettima, ma di un grado affai leggie* 
ro , e in tempo di notte* continvaro- 
no Tempre a venire ora le orine , ora 
i fudori in 'Copia * Si’ praticarono in 
quefto intervallo le bevande copiofe , 
e il nitro difciolto nelle medefime • 
Per difciogliere poi il coagulo del fan- 
gue ùfai alcuni di que*^ limedj , che 
la pratica ha comprovato in quefti 
cafi , fra gli altri il fangue d" irco , 
creduto da molti un’ efficace fcioglien- 
te , e diaforetico . Replicai la milTio- 
ncv del fangue , che trovai quafi al 
pari del primo cottennofo , col craffa-^ 
mento molto . rèfiftente . al taglio . 

S. XLII. Nella fettima finì la 
febbre j ma palTati due giorni di nuo- 
vo fi,riaccefe> la durezza, e 1’ urto 
del polfo., che tuttavia fi confervaVa, 
m’obbligò affargli cacciar (àngue per 
la terza voltar 11 coagulo non era 
per anche tolto, poiché fi offervò an- 
cora * 
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cora in quefta terza cavata dì fan- 
gùe febbene' aflfai minore, che nella 
prima, e nella feconda Padati quat- 
tro giorni fi feftituì il polfo ad una. 
perfetta quiete , mediante i (udori , c 
le orine copiofe . Ciò non oltante fi 
andava- conlervando nel polfo qual- 
che durezza . In fatti fei giorni apr 
preffo tornò a farfi frequente , ■ e in 
tempo di notte diveniva febbrile, ma 
.finalmente fi quietò del tutto la feb- 
bre in capo ad -altri tre giorni . colla 
folita crifi de’ fudori , e delle orine . 

‘ Qui ebbe termine 1’ oflervazione , e 
la cura . 11 rolTore della gamba finìfira 
più non comparve ma il dolore del gi- 
nocchio tornò qualche pocp a farfi fenti- 
re. Allora la debolezza dell’ infermò, 
e la fomma rigidità della ifagione non 
permife j eh’ egli ritornafie alla Elettri- 
cità ì< la moltitudine degli affari glie lo 
hanno poi anche impedito io apprelfo . 

OSSER- 
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Sopra una l-acrimaùone d" occbj , 

S. XLlIl. T TNa Donna in età d’ani 
* ■ J hi 37 incirca, lattan- 
te, di abito lìerofo, e' foggetta a fre- 
quenti oftalmìe, e molto più fpeflfo 
ad una làcrimazione acre , e contu- 
tnacilTirna > quando d’ un’ occhio , e 
quando d’ amendue , aveva avuto molt’ 
anni addietro uh turnore al canto in- 
terno dell’ occhio finiftro , il qual ri- 
fan àtp crayi rirnafa la fidola-,' da cui 
anche in oggi fcaturifce tratto tratto 
qualche goccia -di linfa, che non le 
reca, pero ne. ardore , ne dolóre alcu- 
no . Pochi meli prima della cura , che 
fra poco dèfcriyeremo , le yenne una 
gagliarda lacrirriazione all'occhio lini- 
Itro , che , per non averli la donna 
avuto il necclTario riguardo, cagiono 
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' inflammazione còn - dolore al capo, 
e punture acutifTime nell’ occhio} la* 
qual* infiammazione non cedette mai 
fe non dopO' varie cavate di fangìie , 
una dieta erattifTima^.e. la dimora per 
alcune fettimane in letto avendo in- 
oltre praticati gli emollienti , ed. altre 
cofe folite a preferì verfi-/ Qualche tem- 
po appreflb fi rinovò al medelìmó oc-, 
chio la lacrimazione., - acre , e pungen- 
te come le altre volte con dolore , 
ed acutilTime trafitture. Tutti ì_men- 
tovati fìntomi andarono vìe più- cre- 
fcéndò , e. inoltre vi fi aggiunfe un do- 
lore affai acuto a- tutta la’ fronte, che 
fi ftendeva alla tempia finiffra ,' e da 
quella parte per fino alla futura me- 
dia del cranio . ' 

. • . XLIV. Il metodo tenuto le al- 
tre volte nel medicare quella indifpo- 
fizione , adoperando ì rimedj adattati 
.'a tal fpezie di malij non aveva prò- - 

dot- ' 
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dotto , che tardi 1’ effetto defiderato i 
Intanto il dolore della fronte , e del 
capo fecero, >che prendefli la rlfolu- 
zione di elettrizzarla , parendomi , che 
rimoffa , e divertita altrove la fluffio- 
ne dallo llimolo della Elettricità do- 
vcffe abbandoiiare r occhio • Impiegai 
perciò cinque minuti nell’ effrazione 
delle fcintille, che furono molto vive, 
c fpiritofe. Dopo ottenni di fminuire 
a fegno il dolore e del capo, e della 
fronte, che parve alla donna di non 
Centi r più altro , che un leggeriffimo 
avanzo del medefimo . La lacrimazio- 
ne , e l- ardore dopo poche ore -rimi- 
fero- ancor effi notabilmente i eia notte 
fu molto tranquilla 5 poiché non rilentì 
verun dolore all’ occhio , e non effendo- 
fele fatto il folito concorfo d’ umore alla 


parte potè la mattina fvegliata libera- 
mente aprirlo, ciò che accaduto non le 
era già mai ne’ giorni precedenti . ' 

S.XLV. 


i • f et ima • é'^ 

' S XLV. Ritornò poi a me il gior-’ 
nò apprefTo,: ed’ oflcrvata cHm io'i’ieb-! 
bi , e interrogata con diligenza; trovai 
che altro incomodo più non. provava 
le non fé quello d’ una leggiere pun>. 
tura e all’ interno, e all’ enernp can- 
to. dell' occhio , cagionata da .qualche> 
lagrima , che di quando in quando da', 
que’ puntr (lillava . Cip non oflante Ri- 
mai bene..di . replicare 1* operazione! ca-' 
vando le fcintillè dai canti,: e dalle 
palpebre , facendo però tenére all’ in- 
ferma r occhio chiufo . . 11. lenfo; delle 
medelìme fu moldlifTimo , e il. bianco; 
deir occhio divenne rolfo , e le diè do- 
lore. non poco > ma padati appena quat- 
tro minuti fvanì affatto il dolore , e 
più . non comparve ' rolTore alcuno, all’: 
adnata . .. . . : 

S.: XLVL Tornò finalnaente . la 
donna per la terza volta, ma oramai 
quali guarita. Tutti gli accidenti del 

£ ma- 
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male erano ftaci tolti interamente > . alcu- 
ne fole ' leggieriflTime punture , che ri- 
fentiva al canto efterno , e talvolta'>allo. 
interno, ci avvifarono, che ivi (ì facelTe 
ancora qualche' piccolo concorfo d’u- 
more , perciò la elettrizzai di bel nuovo 
traendo le fcintille da que’ punti . Que- 
lla terza elettrizzazione rifanò la Donna 
perfettamente , recandovi folo l’ inco- 
modo antico della fìilola , da cui Turno* 
re , che (lillava , aveva perduta affatto 
la qualità Tua acre , e pungente , contrat- 
ta a motivo della fopraggiunta lacri- 
mazione. 

S. XLVII. In capo a tre meli ebbe 
un nuovo attacco di BufTione alla mede- 
lima parte, accompagnato da tutti gli 
accidenti narrati di fopra , ma ella non 
diferì più di due giorni a fottometterfi al- 
la elettrizzazione , la .quale praticata una 
fola volta fu baHevole a rifanarla perfcc- 
tàmente- 

• _ ' 

O&SER- 
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Sopra ^ un Jffé^ione I^rhpja ... 

. ’ i. . * r " * " ■ 

S. XLVIIL /^Uriofa aflai , c fhranx' 

. V ^ è laiftoria del- ma-^ 
le , che ora dclcrivercmo*, c non me- 
no maravigliofi fono Itati gli e fFctti òP 
fervati nel medefimo per 1* ufo , che li 
fece della Eleciricicà. -Un giovine di 
anni trenta , di debole complelTione y 
fu di notte improvvifamente alTalito 
per ftrada > faranno oramai quattro an-' 
ni,' con minaccie di toglierli la vita. 
Fu egli prefo da grandiflTima paura ,' 
c quantunque gli veniflTe tolto caccia- 
to fangue , c n adoperalTero i rimedj^^ 
confortativi , indi però a pochi giorni 
cominciò a fentirc un grave indeboli- 
mento agli arti inferiori , che in pro- 
greflfo andò talmente crefeendo , che il- 
giovine giunfe a cader bene TpelTo non 

£ 2 folo 
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fdlo nel catninare, ma quando anco^ 
ra ftava folaimente -in piedi. -Non an- 
dò molto , che . egli (ì vide corretto 
a guardare la' càia'', ed' anche il letto , 
perdendo . à poco a- pòco l' appetito c 
fodrendo una fete aflai.grande . Quan- 
do mi parlarono di; quell’ uomo, rii- 
vilìtai e intelì , che . erano flati prati- 
cati gli antiàpopletici più valevoli, I 
brodi di vipera , i vini ■ medicati , - e ' 
Umili altre fpezie di rimedj’, che era- 
no tutti riufeiti inutili , ónde lo trovai 
in uno flato molto infelice . Avea la 
faccia tumida', e . giallallra ^ indizio 
della lunghezza del male, edelladif. 
ficoltà, che fi farebbe incontrata a li-.- 
berarnelo . Tutto il corpo , fpezialmen- 
te le gambe, e le cofeié erano dima-, 
grite. affai) ,c vedendolo, ognuno te-, 
muto avrebbe, che il. male poceflfe fi-, 
nire o in una tabe , o in una vera pa- 
ralifia degli arti inferiori. La lingua 

co- 
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coperta era d un groflb , e bianco imi» 
e il di luì ftomaco abborriva ogni 


co 


genere di cibo , appetendo folo le be- 
vande di qualunque natura) o quali- 
tà e(fe follerò . Stava lèmpre melanco- 
lico , e cogitabondo , e le alzavalì in 
piedi , o avelie fatto alcun palio , egli 
tremava tutto , a guifa d* un paraliti- 
co , ed era collretto ad attaccarli ai 
mobili di cafa per non cadere : con- 
tuttociò- il malato e per l’ addietro , e 
allora era fenza febbre , lènza tolTe 
e fenza difficoltà alcuna di refpiro . 
Finalmente fra gli altri Urani effetti ) 
che accaddettero a quello giovine, da 
chè ebbe così gagliarda paura , fu quel- 
lo della total fuppreifione di . un co- 
piofo fudore , che prima avea alla pian- 
ta de’ piedi , ed a . cui era flato < log- 
getto lino dalla prima fua età. 

XLIX. Pertanto in una malata 
tia così ollihata , re. per^ cui il malato 

£ 3 an- 
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andava >'pcr fosi dire , a poco a poco 
mpreodoi, ,fi''prefe: la rifoluzionc di ap- 
pigliarfi alla Elettricità come ultimo 
rimedio da tentarli , giacché TolTerva- 
zioné aveva fatto vedere 1’ utilità della 
medclima in altri mali ifimati incura* 
bili . Si diede principio alla cura li 
otto. Gennaro del corrente anno, e fi 
,'profeguì nell’ operazione per felTanta 
giorni . Io fuppofi , che il male fi do* 
.vede riferire pid tofio ad una afiezio* 
rtc nervofa > .che a qualunque, altro ge* 
nere di malattia , dante la cagione , 
ónd’ era . dato prodotto,' è i primi ac- 
cidenti , che r accompagnarono . Efi- 
traendo, le fcintille procurai di ecci- 
tarle in quelle parti , da cui cleono i 
nervi , che fervono ai movimenti de- 
gli arti , a fine di dar loro moto , e 
vigore , Gli feci per ciò aprir l’ abi- 
to , ed il fottoabito alla Ichiena , nu- 
dandola tutta , ma tenendo però il ma- 
lato 


r 
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lato vicino al foco . Le faville furono 
tratte e in quetto primo giorno , c ne* 
rulfeguenti dalla cervice , dalla fpina 
tutta , dai lombi , e dalle gambe . Nell* 
atto , e dopo T elettrizzazione m’ oc- 
corfe di. fare alcune oifervazioni . La 
prima fu di notare una trafpirazion 
copiofìlFima , ed unìverfale a tutto il 
corpo , che inumidiva , e bagnava la 
mano . Io credei allora , che ciò folle 
un’ effetto più della imaginazione , e 
del timore , che avelTe prefo 1’ infer- 
mo del rimedio y che un . effetto della 
Elettricità , ma profeguendo in apprel^ 
fo r operazione intraprefa , mi alTicu- 
rai , che ciò era prodotto dalla prati- 
ca di un tal rirnedio, poiché non fo* 

10 in quello giorno, ma nello fpazio 
di altri cinquantanove , che durai ad 
elettrizzare il malato , lì ebbe Tempre 

11 mentovato (udore , febbene molto 
'più copiofo nel principio della cura, 

£ 4 che 
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rhe fui finire della tnedefima (i). La 



(i) Uno de* più fenfibili effetti cagionati 
dalla materia elettrica 9 quando è introdotta nel 
corpo umano 9 egli è certamente li fudore. Ciò 
è ftato pure avvertito dal celebre Sig. Pivati, il 
quale racconta nella fiia lettera della “Elettrici^ 
cà Medica pag. 359 569 che elettri/zando un 
giovine Cavaliere con vetro intonacato a fine di 
feiogliere una pertinace fluflìone 9 che avea alld 
gambe 9 e fpczialniente alla (rniftra 9 . intefe dal 
xnedefimo9 che, dopo averlo elettrizzato una fola 
'volta 9 ebbe il Cavaliere ogni niattina per ottò 
giorni continvi del fudore alia gamba finifira^ 
cflendo con tal mezzo «riniafio libero in capo a 
gli otto giorni dalla fluflìone.. Uh Amile effetto 
'^flervò pure lo ftetfo Sig. Pivati -in altra perfo- 
iia travagliata da doglia in un* anca , la quale 
dopo di eflere ftata elettrizzata fudò la notte 
‘copiofamentc , e il fudore tramandava Un ga- 
•gliardiflìmo , c .foave odore* di balfamo del Pe* 
ru 9 introdotto da lui nel vetro in compagnia di 
altre balfa'miche foftanze prima di .rcrVirfene ; la 
^juale offervazione 9 ficcome 1* altra poco prima 
accennata , potrebbero far nafeere a taluno il fo* 
jfpctto, che ì fudòrì in queflii diie cafi foflero 
Sfiati prodotti pìù 'toftó *dai fòttiliflrmi ’ efflovj di 
•quelle, foftanze, ond* erano, foppannati- i vetri 4 
che dalla femplicc Elettricità de’ medefimi ; c 
xhc il Slg.'PTvafi cori fondamento giudichi pen®» 
trax quelli a traverfo del pori del vetro , cd ii« 
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dcbòlciia deir infermo i reggerli fti 1 

pie* 

nìrfì alla matdria elettrica 9 pef palTaif Indi tiel 
corpo'di colui^ che viene ■ elettrizzato. Ma co* 
munque ciò Zia, il noiho infermo palefa Chiara* 
mente non cflcre meno - proprio della femplicc 
-Elettricità il proniovere copiofamentc i fudorl % 
-di quello potclfero fare i fottiliffimi $ e pentf- 
.trantiflìmi effluvi di quelle foftanze , che fervo* 
•no ad invertire 1 * interiore de’ vetri : poiché III 
quella cura , eh' io feci, non adoperai mai àlttd 
per un lunsjhlflìmo tratto dr tempo ^ Che urt Ci* 
lindro di femplice crirtallo, puriflìmo j .fatto 
•Venezia ^ lungo undici pollici , 'ed avente H dia* 
metro di quattro i . e mezzo incirca , e gfolfo* po* 
co più d’ una linea. Per Ciò da quanto fi è ef* 
«porto finora riefee facile a credete , che 1 * Elee* 
tricità operi in quella guifa. Che b propria di 
alcuni eccellenti rimedi ^ i quali non folo pet 
1* attività delle fuc parti hanno forza dì fdo- 
gliert, ed airottiglìarc le materie groflfej e Ieri* 
;te ^ che* chiudono ^ e Ih tafano i mìnimi vafi del 
corpo 9 ma altresì elTendo atti a prortiovete una 
qualche crìfi ^ e ciò talvolta col mezzo di una 
.parte più ^ che di un’ altra 9 mettono in ficuro 11 
malato dalie recidive, o dai perìcolo di cadere 
-in altro genere di malattia. La rtoftra Elettrici* 
tà, fe non erro» è uno di quei rìmedj » Che^ha 
.quali fempre congiunta una qualche fenfibilc Cft* 
fi, quando non venga Impedita dalia poca CUfaf 
che^fi abbia il liiàlaro» onde fiori faprei Cdffà* 
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piedi , ed anche il buon riguardo , l’ob- 

bli- 

mence abbai^anza raccomandare il buon riguar- 
do ) che abbifogna in quelli cali ^ fpc/ialmente 
in ciò> che fpetta alT intemperie dell’ aria > che 
clTcndo fredda può nuocere alfai 9 trattenendo 
ciò) che è (lato prima difpoHo alla cri(ì dalla 
Elettricità. Io ho veduto a'cuni travagliati da 
certe antiche doglie , i quali efìfendo incaminati 
ad una perfetta guarigione 9 pure per non vo- 
•lerfi aver cura 9 ne volere andar’ in letto 9 dopo 
elTere dati elettrizzati 9 ne guardarfì dall’ aria 
fredda 9 e piovofa 9 ebbero gran fatica a rimet- 
terà 9 ne dò riu('cf9 che dopo una affai lunga 
cura. Anzi 9 non ha molto 9 ne ebbi uno inco- 
modato da contumaciflìma Sciatica 9 in cui dopo 
la terza elettrizzazione il dolore era. diminuito 
a fegno) che dava a fperare tra poco di quie- 
tarli interamente. Ma l’uomo ufando molta tra- 
fcuragginc) e negligenza nel cuftodirfì dall’ aria 
umida 9 e fredda 9 fu prefo dopo qualche giorno 
da terzana in (lagione^. in cui non fogliono mal 
quelle febbri comparire) c fenza avervi data al- 
tra manifella occalione 9 la quale medicata dopo 
alcuni termini fvanì adìeme.col dolore. Bifogna 
dunque trattenere i malati in letto 9 elettrizzati 
che fieno9.;e guardarli diligentemente dalle in- 
giurie deir aria) quando lì può credere 9 che 
r Elettricità fia per eccitare in ellì il fudorC) 
come avviene allorachè lia copiofa la materia 9 
da cui è prodotto il male • Ciò fi oflerva priu- 
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■bligavano a venire alla m^a cafa , e 
ricornarfene alla propria in butfola > 
quivi entrato in letto vi di norava per 
due, e tre ore, tramandando contin- 
varaente un leggicr fudore, che bene 


cìpalmente ne’ dolori reumatici % ne’ decubiti di 
materie ‘ (jerofe > fluffionarie y c in altre fimlli 
malattie. Che fc poi il princìpio morbofo <*arà 
in poca quantità 9 e molto tenue » onde s* abbia 
ad incolparne più la qualità acre » e (limolante 
del medelìmo, che la copia y come .in certi orti» 
nati dolori di teda 9 o di altre partii ove non 
appari Tee veruna gonfiezza; in tal calo non farà 
necelfaria tanta cautela y malTime in buona (la* 
gione . Per altro i fudori foliti ad olTervarfi coni- 
parifeono d* ordinario in tempo di notte dopo o 
la feconda ^ o la terza elettrizzazione y cioè quati* 
do la materia del male ha acquldato il neceffar 
rio grado di cozione y e facilità a diflìparfi per 
i pori della cute y continvando i mentovàti fu- 
dori per lo più (ino al finire delia cura . Per ciò 
in quelli cali ne’ quali $’ afpetta o li fudore y o 
r accrefciniénto della tra fpiraz ione» io (limerei 
affai più comodo 1’ ufo di quedo rimedio nell* 
ore della fera 9 perchè, in tal guifa polfano con 
più facilità obbligard i malati al letto per le ore 
fuifeguenti della notte y redando poi in libertà 
d* alzarli la mattina ( quando il male lo permct# 
ta ) 9 ed attendere alle loro occupazioni . ' ’ ' 
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fpeffo replicava in tempo- di notte j é 
che fi mantenne lento , e vifcofo per 
alcune fettimane , poi, megliorando l’in- 
fermo , fi fece più fluido , e fcorrcvo- 
le . L e piante de’ piedi , e le afille ne 
fumminiflravano in maggior copia del- 
le altre parti , flantechè conveniva a- 
fciuttar ogni volta la refina , fu cui 
’ftava in piedi fenza le fcarpe, paflfan- 
-do il fudore le fottocalzette , e le cal- 
zette di lana, e veniva da quello del- 
,Ie afille per fino etteriormente bagna- 
to 1 abito* Torno adunque a compa- 
rire r antico fudore delle piante > ciò 
che non avverine fe non dopo il de- 
cimo giorno, che l’ infermo fi elettriz- 
zava ( 2 ) . In quefto fra tempo fui ne- 

cefi 

Il fenfo dì calore , che ho oflervato prò- 
varfi alla pianta de* piedi da qua/ì tutte le pet. 
fone, che fi elettrizzano ftando Yu le focaccie 
di refina, è nn manifefto' indizio, che l’azione 
della materia elettrica fi ' efercita particolarmen- 
te nelle foddette parti j bifogna per ciò, che la 
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cefTitàtò st -fare àlcufìrt cangiamenti nel-' 
la mia ■ macchi ri a per- agevolarne ,il 
moto onde li dovette tràlafctare di- 
elettrizzarlo - per dieci giorni', ' ma- il'; ’ 
fudor delle piante fcomparve -di nuo«' 
vo, e nón ritorno, fe non ripigliato, 
che fu l’ ufo della elettrizzazione, co- 
me accadde ■' ancora - del (udore -- noe-: 


turno . 
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S. L. Ogni giorno, mentre (lava, 
queft’ uomo circondato tutto dalla mà-T 
teria elèttrica , accoftandomi" *àd effo’ 
molto vicino, iofentiva un odore fuU 
fureo . 11 chiarilFimo Sig. deccari ,f che 
fi trovava prèfente , quando incomin- 
ciai ad elettrizzare 1* infermo , riconob- 
be tofto un tal’ odore per molto fimi- 
le a quello , che nafee dal fregamen-, 
to , che fi fa alla fchiena de’ gatti, c 

per 


quelle l’attrito sì de’ folidi, che de’ fluidi fìa 
maggiore , onde poi ne venga l’ accrefeiment® 
della tra fpiraiione. ' ' " 
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per cui divengono egualcrtcatc: fosfbr 
ri, che elettrici. Nel decorfo di fef- 
(anta giorni di quefta cura fentii qua- 
li femore quélto odore, il quale d'or- 
dinario compariva più ; acuto allora- 
chè viviflTima era 1’ Elettricità, e co- 
piofa la trafpirazione i ond’ era , eh© 
in vicinanza delle aitile,: fi liianifella-: 
va acutilTinao ( 3 ). 

«.LI. 


(jj II Sig Gulielmo Watfon , che ha trava- 
gliato con molta diligenza, e ftudio intorno al* 
fc Ipcricnze della forza Elettrica, dice di ave-, 
re cflb pur fentito in una diftanza confiderabì-* 
Ic un’ odore, rimile a quello, che mandar fo-’ 
gliono i fosfori. Tenendo io la mano al vetro 
quando fi aggirava velocemente , ho più volte 
fentito un tal- odore. Le perfone o fieno fané, 
o inferme, fe fi elettrizzano gagliardamente, tra- 
mandano d’ordinario alla dUlanza d’ un piede, 
o due il mentovato odore, il quale ora più, ora 
meno fi rende fenfibile, come di lopra ho detto,* 
a mìfura che è o maggiore, o minore la tranfpi- 
razione della perfona elettrizzata, onde fpefib 
ho ofiervato, che quefto odore è aliai più acuto 
in quelli, che o tudano, o hanno al ludore qual- 
che fenfibile difpolìzione ; per la qual cofa io 
fono più volte caduto nel fofpetto , che 1* odore 
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' ; ; J.'.LI. Coftante fu pure T alcera- 
zionè de! polfì,.'0 (lede irnaalacoifu 
la^.refihà ,1 o dimbcade' ia letto quati> 
do fiidava. Sovente-->mi è accaduto di 
reotirli :talmente - frequenti , che .non 
s’ .avrebbe avuto pena a credere che 
fc gli lofTc accefa la 'febbre V- ma ;ri- 
Cornavano al naturale ' loro ftatp ^ .ter« 
ininato. eh’ era^il fudore. ■ 

^ . ’ S. Lll. Sino dal fecondo 'giorno 
della elettrizzazione cominciò il >gù>< 
vine- andare indizj di migliorare. Gli 
uomini , che lo foHenevano nell’ àfeen- 
dere , e difeendere ' le fcale , . furono, i 
primi ad accorgerà eh’, egli aveva 
guadagnato forza j poiché non pròva- 
vano la folita fatica 'à (oileoeflb. .'Co* 
n andò a poco a poco acquilfandò le 

. - per- ■ 

non fia prodotto già dal fempliciflinio principio 
elettrico , ma da qualche altro genere di parti- 
celle, volati! iflimc» che .fi fpandono vcrifimììnien- 
te dai corpi ^ i quali 'fi elettriazano per comu- 
nicazione. ‘ 


\ 


Ojjervax.ione 

perdute; forze >■ 'cd il tremore^ che 
mentre ' egli . {lava in. piedi, agitava 
tutto f'iWfuo corpo, .fi diminuì di giori 
BO- io giorno fino, a fvanir totalmeo* 
te , Si fcioKè altresì la mucofità della 
lingua,. e cefsò la continva (ete, che 
aiviea > onde: in lapprelTo . perdette anco^ 
ra ognì ripugnanza al: cibo. - 

LUI, .Quando, fummo .giunti ai 
quaranta : giorni della .cura, e. che il 
malato caminava liberamente per- tiiù 
ti 'la cafa lènza ; pericolo -di ' cadere 
lliimai a propofito di far prova, di un 
vetro intonacato : di materie refinofe , 
e balfamiche , : a fine di oflervare le 
vi - fofie flato, qualche - divario tra gli 
effetti, dèlia fèmplice Elettricità , e quel* 
lì della. medicata; lufingandomi anche 
con tal mezzo di condurre molto più. 
■prefto a fine T incaminata guarigione, 
S. LIV, Prefi per ciò un vetro 
prdinarip della nofira Vetraria , di cui 
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ni’ era (ervito in diverfe altre occafio’ 
ni , e r avea trovato atto a produrre 
bellilTime , e viviflTime fcintille , ne d’al- 
tro era inferiore a quello, ch’io ave- 
va fino allora adoperato , c eh’ era 
fatto a Venezia di puriflTimo cri (fallo, 
fe non nella copia alquanto minore 
della materia elettrica , che ne ufei- 
va . Con tutto ciò facendo ufo del ve- 
tro intonacato nel noftro infermo , 
non potei mai accorgermi , che vi foC* 
fe differenza alcuna nelle fcintille in 
riguardo alla loro vivezza, e colore j 
bensì notai , che eccitavano un fenfo 
di dolore nelle parti di gran lunga 
maggiore , ciò che fu non folo avver- 
tito dal malato , e da me , ma da mol- 
ti altri , che ne vollero dopoi fare la 
prova , e fpczialmente dal chiarilTimo 
Sig. Francefeo Zanotti , che riconob- 
be aneli’ e(To nelle faville prodotte dal 
vetro intonacato una maggior forza , 

F ed 
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ed attività , che in quelle del fempli- 
cc vetro fatto a Venezia (4). Si oflfer- 

. V 

vo 


(4) noto ad ognuno, che il chiariifi- 

mo Sig. Pivatì è ftato il primo ad introdurre ne* 
vetri i rimedi convenienti alle diverfe malattie, 
ed a vederne effetti maravìgliod . Io non dubito 
punto , che invertendo interiormente i vetri di 
materie refinofe , e fulfuree, non fi renda la for- 
7a della Elettricità più attiva. Sino dal princi- 
pio di quello fecolo il celebre Hauksbec, a cui 
fìamo molto obbligati, per averci fcoperto alcu- 
ne delle più belle proprietà di querta forza, a- 
vcva trovato , che un globo di vetro foppanna- 
to di cera lacca , girato fopra la macchina , c 
fregato con la mano traeva i fili da una molto 
maggiore dirtanza da quella parte , ove era il fop- 
panno di cera, che dall’ altra. Di più avendo 
ertratta 1’ aria dal globo per mezzo della mac- 
china Pneumatica , lo fece un’ altra volta gira- 
re , e fregandolo oflervò , che i fili venivano at- 
tratti bensì da quella parte del globo, che era 
interiormente vertìta di cera lacca, ma non dall* 
altra: onde ftabilì con evidenza, che gli effluvi 
della cera lacca erano capaci di elfere portati 
fuori a traverfo del vetro . Inoltre avverte col 
mezzo di un'altra efperienza, che gli effluvj di 
certi corpi tenuti, e fregati fuori del globo, co- 
me P ambra, il tubo di vetro, la cera lacca, 
accortandoli dopoi al globo, mettevano in moto i 
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vo inoltre un notabile accrefcimento 

F 2 de* 

fili, che erano ftati rìnchiufi nel medefinio. Da 
<]uefte fperienze , e da altre ancora fatte dal 
chiarifTnno Sig. Boi'e , il quale ha olfervato, che 
i globi intonacati di pece , di cera lacca &c. 
eziandio tre, o quattro giorni, dopo efifere ftati 
refi elettrici , confervano la forza di attraere i 
fili . lo al certo non fono mai fiato lontano a 
credere , che i p>ori del vetro non folo fiano ca» 
paci di lafciar libero il paflaggio agli effluvj 
elettrici di quefle foftanze, ciò che è incontra* 
fiabile, .ed in tal guifa accrefeere l’attività del* 
la forza elettrica, ma altresì che permettano il 
detto paUàggio a particelle di altro genere pii 
grolfolane, come fono verifimilmente quelle de* 
gli odori . Il famofo Boyle , così diligente inda- 
gatore delle proprietà de’ corpi , non ha omeflb 
di efiendere le Tue ricerche anche al vetro, in- 
dagando per via di molte fperienze la porofità 
dei , medefimo , e trova, che perfino le parti dei 
metalli., cotanto difficili a volatilizarfi , fono ca- 
paci con 1 ’ ajuto del fuoco d’ attraverfarlo . Dff 
Corponnn folidorum V or optate . Tom ^ pag. 41 . 
Racconta poi, che nel fare una diftillazione di 
fpirito 4i corno, cervo, olTervò , che lo fpirito, 
dilVillando in un Recipiente aflài grolfo, e largo 
fatto di vetro ordinario, avea penetrato al di fuo- 
ri il recipiente, raccógliendofi in piccioliflìme 
goccie fopra l’efieriore fupcrficie del medefimo. 
Cosi egli attefta di aver veduto, crefeere notabiU 
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de’ fudori , particolarmente notturni , i 

quali 

mente il pefo di alcuni metalli, che erano er- 
meticamente rinchiufi in vafi di vetro , ed efpofti 
al fuoco per molte ore. lo accorderò bene, che 
l’azione, del fuoco vaglia molto in quelli, e fo- 
miglianti cafi a dilatare i pori del vetro, e a 
difporli facilmente a ricevere le parti quantun- 
que grotfolanc , c pefanti dei corpi, come con- 
vien che fian quelle , che accrefeono il pefo . 
Ma fpero altresì mi s* accorderà non clTer diffi- 
di cofa, che le fotti lìffime particelle, delle qua- 
li è compofto l’odore di qualche corpo, febbe- 
ne non fieno attuate, che da un mediocre calo- 
re, quale è quello della mano, che frega il 
vetro, fì alTottiglino in modo da farfi (Irada 
per i pori del medefimo : potendo non poco a 
ciò contribuire la dilatazione de’ pori dei vetro 
ftclTo indotta e dal calore della mano,. e dal mo- 
to di fregamento, per cui ofcillano continvamen- 
te le di lui parti. Quantunque non abbia trava- 
gliato punto a mettere in chiaro un fenomeno 
così fpeciofo, quale fi è quello della emanazione 
degli odori per i pori de’ vetri intonacati, e 
refi col fregamento elettrici , tuttavìa efporrò qui 
brevemente ciò, che a cafo m’ è accaduto di of- 
fervare. Verfo il fine di Decembre dell’ anno 
feorfo avendo intonacato un cilindro con tere- 
binto di Cipro, che volli prima ripulire efterior- 
mente con fpìrito di vino, e torlo d’ ovo a fine 
• d’afficurarmi, che non vi foife rimallo neli’ede- 
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quali furono per le prime cinque not-‘ 
F ^ ti 

rior fuperficic punto di quefta rcfìna » dì 11 a 
qualche giorno Io poli fu la macchina > e fatto» 
lo girare per lo fpazio di circa due minuti, die- 
de fubito dell’odore di terebinto^ che fi diffufc 
fui piano di latta lungo due piedi , e mezzo di 
Parigi, e che, applicando le narici al vetro, (i 
fentiva molto più forte , e fu fenfibilmente di- 
pinto, non folo da me, ma ancora da due altre 
perfone, che furono prcfenti a quefta fperienza.^ 
Paftati quattro giorni volli di nuovo fare la me- 
deftma prova collo fteftb cilindro, ed allora pu- 
re ci riufci di rifentire 1’ odore del terebinto 9 
che fi diffufe , come prima, fopra il plano di lat- 
ta, ed anche per l’ambiente della camera, di 
maniera che dopo buona mezz’ ora paftando da 
altra ftanza in quella manifeftamente fi diftinguc- 
va. Altre, volte poi mi fono fervito del medefi- 
mo cilindro, ne mai più ha dato odore alcuno, 
quantunque le fcintille foftero aflfai vive, e bel- 
le. lAggiugnerò inoltre a quefta un’altra ofter- 
vazione, che potrà fervìre a confermare viepiù, 
che non folo ponno penetrare le particelle degli 
odori per i meati del vetro, ma che è molto pro- 
babile, che in certe circoftanze veramente li pe- 
netrino. Intonacai fui fine dell’ anno paflTato un 
vetro di folo benzuino per alcune fpericnze, in- 
di poftolo, poco dopo intonacato, in vicinanza 
del fuoco , acciò fi andafle lentamente raffreddan- 
do, m’ accorfi , che tramandava un’ odore di ben- 


I 
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ti molto più copiofi , ed abbondanti » 

dei 


2UÌno aliai manifcfto. Sofpettai, che ciò avvenir 
potelTe da qualche particella di quella rdìna ri- 
malta a calo attaccata all’ efterior fuperficie del 
vetro > quantunque ìo avelli con fpirito di vino 
prima ben ripulito: tornai però diligentemente a 
purgarlo con detto fpirito, ed a llroUìnarlo con 
panno lino, poi lafciatolo raffreddare, olfervai , 
che non mandava certamente odore alcuno. Paf- 
fate alcune ore, rifcaldai nuovamente il cilindro, 
cd ecco, che tornò fubito a dar odore, il quale 
fi rendeva ancor più fenlibile, quando ìo lo ftrof- 
finavo con panno di lana ; replicai cinque volte 
quella oll'ervazione , anche dopo alcuni giorni ^ e 
fempre m’accadde il medelimo, e di vene perfo 
ne, -che fi trovavano prefenti, allorachè ftroffì- 
iiavo il vetro, riconobbero tutte chiaramente elTer 
quello un’ odore gratillimo di benzuino . Provai 
il giorno apprelfo a girare il vetro fu la macchi- 
na,- c mi parve, che ditfondelTe qualche odore, 
ma così leggiero, che a pena diftinguevalì .da 
quello della femplice Elettricità; pure accodan- 
do le narici al cilindro nel luogo, ove era data 
applicata la mano, fi fentiva più manifedamen- 
te , e fi riconofeeva per odore dibenzuino, anzi 
la mano tenutavi fopra nel girarlo , aveva con- 
tratto lo dedb odore, confervandolo per qualche 
tempo. Ma poi dopo, avendo fatto ufo molte al- 
tre volte dei medelimo vetro, non diede mal più 
indizio veruno di. odore. Sarà dunque V «roana» 
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dei padàti , onde il malato, ricuperano - 

"F 4 do 

Jtion degli odori , che a cafo talora è ftata of- 
fcrvata, un’ effetto della intonacatura fatta di 
freico ne’ vetri» per cui fianfì fviluppatc dalle 
materie,' che. la compongono, per l’azione del 
fuoco le particelle odoro Te , refe fottili, e vola- 
tili, e porte in moto, o dalla materia elettrica y 
eccitata allora dal fregamento della mano, ©dal- 
la ofcillazione delle parti del vetro? o pure (i 
farebbero mai introdotti degli effluvj ock)rofi nei 
pori del medefìmo dilatati dal fuoco nel foppan- 
narlo, che poi al primo eccitarrt moto, e tremo- 
re nelle fibre del vetro ne ulcilfero, e fi diffon- 
deffero agevolmente, finché fofle del tutto efau- 
rta quella copia , che per avventura il fuoco vi 
poteffe avere introdotta? Quando ciò fofife , s’ in- 
tenderebbe il perchè non foglia fentirfi, che po- 
che volte l’odore de’ vetri intonacati. Ma d’on- 
de nafce, che una buona parte di quefti non ne 
dian punto? E’ forfè di ciò cagione la ecceden- 
te loro groffezza, e la troppa rigidità delle par- 
ti, che li compongono? I noftri vetri certamen- 
te non fono molto a ciò opportuni, perchè ef- 
fendo per la replicata cottura affai duri , non fi 
ponno così facilmente dilatare le loro fibre . Quel- 
li di Germania , ficconie di una parta più molle, 
ed arrendevole , forfè dovrebbero, aprire il paf- 
faggio con molto maggiore facilità agli odori. 
Ma per determinare intorno a ciò qualche cofa 
di più accertato, fi richiederebbe un numero aG« 
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do maggiormente le forze potè inco- 
rni n- 

\ 

fai grande di efpcrienzc, le quali non porrebbe- 
ro compirfi > che con molta pena > e diipendìo, 
ElTendo adunque affai verilìmile^ che le parti o- 
dorofe de* corpi abbiano in certe circoffanzc il 
libero paffaggio per i pori del vetro ^ così non 
fono mai ftato lontano a credere > che le dette 
parti) ufcite che una volta ncfianO) non pollano 
venir trafportate agevolmente dal torrente della 
materia elettrica nei corpi elettrizzati. Feci per 
ciò alcune fperienzej che dimoltrano^ fé non er- 
ro 9 effere la materia elettrica un veicolo aliai 
proprio alla propagazione, e ditfufione degli o- 
don . Feci pallate la catenella di ferro per un 
piccolo foro, fatto nella porta, della camera con- 
tigua a quella, ove li girava il vetro. Quando 
la materia elettrica avea già cominciato a ditfon- 
derfi lungo il tratto della catena di trenta piedi 
incirca, e che fentivalì il venticello elettrico al- 
la cftremità della medefinia, feci gettare alcuni 
pezzetti di balfamo Tolutano nella picciola cadetta 
del fuoco, che foglio tenere fotto il cilindro Do- 
po qualche fpàzìo di tempo il venticello elettrico 
divenne odoronflìrlio, ed applicando le narici a 
qualunque parte della catena poffa dentro la ca- 
mera vi (ì fentiva manifeftamente l’odore del bai- 
fariio . Ho replicata fovcnte quella fperienza fem- 
pre col mcdefimo fuccelso) e in prefenza di va- 
rie perfone, e fegnatamente del chiariffimo noffro 
Sìg. Francefco Zanotti . £’ notabile ancora nella 
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mincìare a venire alla mia cafa fenza 
il comodo della bulìola > cd indi a noa 
molto anche fenza ajuto di perfona , 
che lo folteneffe , c finalmente a carni- 
nare con fìcurezza per tutta la Città 
vilicando molti amici , é parenti • 


OSSER- 


fuddcftta ofservazione, che gli odori impiegano 
aP^ai più di tempo nel propagarfì, e giungere al- 
la eftremìtà della catena, di quello faccia la fem- 
plice forza elettrica , 'cofa ben ragionevole, cf- 
fendo molto più cralfi gli effluvj odorofi, che gli 
elettrici. Notai pure, che le fcintille, le quali 
tracvanli dalla catena , non erano di quella forza, 
c vivacità, che fogliono cfserc per l* ordinario^ 
Il zolfo, l* ìncenfo , e limili altre materie odoro- 
fe abbruciate lentamente in tal guifa, fumando 
fotto il vetro, mentre gira, diffondono gli aliti 
loro odorofi , che feorrono tutta la catena con- 
giunti alla Elettricità. E perchè non potranno 
dunque le particelle degli odori penetrare, ed in- 
.veftire i corpi , che fi elettrizzano, c renderli col 
mezzo della Elettricità per qualche tempo odo- 
refi? 
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Osservazione IX. 

Spettante ad una *Jjfe<z,fonè 
Artritica . 

S. LV. TT TNa Monaca di anni qua^ 

rantacinque , di tempe- 
ramento* ad urto, regolata ne’fuoi cor- 
fì lunari , a cagione di molte fatiche 
fofferte incominciò , tre anni fono , a 
dolerfi ne* piedi , poi nelle ginocchia > 
finalmente in tutte le articolazioni . 
Per qualche tratto di tempo non ap- 
parì mai gonfiezza a veruna delle det- 
te parti j iolamente provava molta dif- 
ficoltà nel muoverfi, ed in tutte le o- 
perazioni , che faceva , maflTime poco 
dopo che era alzata dal letto . Fra po- 
co il dolore , e la difficoltà al moto 
paflarono ancora alle mani, ed ivi 
parve , che il male ftabilifie la Tua fe- 
de . Le dica erano non pocQ irrigidì 

te, 
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tè, e gonfie nelle loro articolazioni,' 
clTendoli nelle medenme formate va- 
tic gonfiezze di diverfa mole agli ar- 
ticoli del carpo, e del metacarpo, le 
quali ora crefeevano , ora diminuivano 
fi, ficcome ancora i dolori delle giun- 
ture ,* fecondo i diverfi cangiamenti 
deir aria, della ftagione j o di altre 
circortanze . 1 ràvàgliata da quelli in- 
comodi ^per tre anni continvi , erafi 
ridotta ad una fomma univerfal debo- 
lezza , che fpezialmente poi attaccava 
le mani, di cui non 'poteva quafi più. 
valcrfi nelle folite operazioni . 

S LVl. 11 dottifiimo Medico, che 
ra(Ti{leva, J>ófe in opera nel dccorfo 
di quelli tre ' anni ogni più valevole 
prefidio dell* arte, ma il male oftina- 
tamente .'durava ancora. La fola Elet- 
tricità propolla dal medefimo, e IIU 
mata • anche da* altri molto efficacé 
in qudfta razza di mali ^ apportò un 

gran 
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gran giovamenco . Dopo il primo gior- 
no, che fi praticò la elettrizzazione, 
potè la monaca muovere le mani , e 
le dita con qualche facilità , benché 
per buona cautela , elTendo efla affai 
gracile, non tradii le fcintille dalle ac* 
• cennate gonfiezze, e dalle dita, che 
per foli dieci minuti. Ne’ giorni ap- 
preffo s’aggiunfero altri dieci minuti, 
e talvolta più , al tempo della elettriz- 
2 azione , impiegandone dieci per ma- 
no , mentre vedeva di giorno in gior- 
no un notabile meglioramento, fenza 
che ne vcniffe il menomo pregiudi- 
cio . In capo a cinque giorni ella ac- 
quiftò tanto di forza nelle mani , che 
potè liberamente adoperarle rie’ lavo- 
ri , c nelle altre azióni proprie del fuo 
Itato , effendofele diminuite quafi per 
metà le fuddette enfiagioni , onde pro- 
feguendo per altri cinque giorni ad 
elettrizzarla, ciafeuna di effe fi ridufi» 

fe 
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(c ad una a(Tai piccola cftenfijnc ; 

S. LVH. Si ofTervò poi, che con- 
tinvando per altri due giorni a trar le 
fcincille dai detti luoghi non fi otte- 
neva di fcioglier quella materia, che 
tuttora vi rertava > però mi appigliai 
al partito di untare le gonfiezze ri- 
maftevi col balfamo del Perù prima 
di cavar le fcintille , il che praticai 
per tre giorni, e con profitto. Allo- 
ra le fcintille, che fi eccitavano, riu- 
fcirono più (ènfibili all* inferma , a- 
vendo la bafe molto larga , fcopple- 
tando con maggior ftrepito , e com- 
parendo il loro colore rofligno, e fi- 
mile a quello della fiamrna mifio pe- 
rò di violetto (1). Tuttavia vi rima^ 

neva 


(i) Nell* eftate palfata unii quando il brac- 
cio , c quando la mano d* un uomo, ora con oglio 
d’ oliva , ora con grafìTo porcino , ora con altre 
materie oleofe a line di oHervare fé vi era dif- 
ferenza -nelle elettriche fcintille , che da efse lì 
traevano . In fatti le trovai > che feoppietavano 
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neva anche del riftagno di materia più 
difficile deir altra a fcioglierfi , onde 
mi parve, che vi foffe bifogno di ren^ 
dere alquanto più attiva la forza elet- 
trica. Iri vece d’ una chiave ,, di cui fo-^ 
leva fervirmi , cavando le fciniillc, 
doperai un’ altro ferro fatto a po- 
lla , per cui fi ottengono le fiammelle 
di maggior impeto , e ftimolp . Cin-f 

que 

con maggior impeto di quelle, che tratte erano 
dalle partì non unte. La baie loro era rolFa , ed 
ìgnea , e quello llelfo colore fi efiendeva per li- 
no alla metà della fcintilla. Era pure il dolore > 
che ne veniva prodotto, molto vivo, ed acuto 
più che quello delle altre fcintille. Per lo con- 
trario bagnando in più luoghi un braccio con ac- 
qua, e con fpirito di vino rettificato, niuna del- 
ie folite fcintille ufd dal luogo bagnato d’ac- 
qua, ma folo alcune a pena vifibilì d* un colore 
turchino fcuro ; poche di più ne comparvero , 
ove erafi adoperato lo fpirito di vino. V'olendo 
adunque vincere col mezzo della Elettricità 1’ o- 
fìinazione di qualche materia bagnante , che ri- 
cufi dì cedere alla femplice forza elettrica, po- 
trebbefi forfè coll’ajuto di qualche unzione fatta 
di cofe fui fu ree, e fpititpfe accrefccre 1’ cffica-f 
eia della medefima » 
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que giorni appreflfo fi fciolfe ciò , che 
vi era rimafto di più oftinato, reftan- 
dovi folo de’ leggeriflìmi veftigj di gon- 
fiezza in alcuno de’ detti luoghi , ma 
però così molli , ed arrendevoli al tat- 
to , che potè crederfi la Religiofa in- 
teramente rifanata. In fatti ella acqui- 
fio tanta forza , ed agilità nelle ma- 
ni , che allora , e dopo fe ne ferviva 
francamente in ogni genere di oflfizio 
a lei convenevole . 

S. LVIII. In tutto il tempo, che 
fi profeguì la cura , che fu di venti 
giorni, ebbe la Religiofa, quafi ogni 
notte de* fudori , e fino dal primo dì 
cominciarono a fvanire a poco a po- 
co le doglie da tanto tempo fofferte 
agli articoli delle braccia, e delle gi- 
nocchia , quantunque non fi cavaflfero 
le fcintille da quelle parti. Per mez- 
zo poi delle orine , ofiervate dal prin- 
cipio della cura fino al finire della 

me- 
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medefima, venne portata fuori del cor- 
po una materia groffa, c biancaftra , 
più grave del fluido orinofo, e che 
raccoglie vali al fondo del vafo ora in 
maggiore, ora in minor copia , e quan- 
do più , e quando meno grave . Al- 
lorachè ci avvicinammo al termine 
della elettrizzazione , divenne quefta 
materia più leggiera, e galleggiante, 
et indi fvanì totalmente finita la cura. 
Al primo comparire , che fecero nel- 
le orine quefte materie groife, temei, 
che ciò foflTe cagionato da qualche 
corfo di materie bianche , cui andaflle 
la Religiofa (oggetta > ma ella afficu- 
rommi , che ne allora , ne mai avea 
un tal male fofferto > onde e da que- 
llo , e dall* avere veduto diminuirli a 
poco a poco, e finalmente fvanire af- 
fatto, compita che lu la cura, le fud- 
detee materie , mi Itabilj nell’ opinio- 
ne , che quelle foirero una fpczie di 

crifi . 
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crifi del male (2). EValtre^ da no^ 
tare , che paiTato il fettirno giorno 
della elettrizzazione , la Monaca , tra 
gli altri buoni edetti per elTa ottenu- 
ti, provò quello di avere il ventre, 
molto più obbediente di prima . 'A- 
vanti che fi elettrizzalTe paffavano due, 
o tre giorni, e rpeife volte anche più 
fenza che ella avelTe alcun fcarico , 
ma dopo la fettjma elettrizzazione co^ 
minciò . ad averne due e tre ogni 
giorno, profeguendo anche per quàl- 

G . che 
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(2) quefta cura fi conferma maggiormen* 
te, che la maniera, con cui opera la forza Elet- 
trica nella guarigione de’ mali, fi è di produrre 
quafi fenipre una qualche manifefta crifi . In que- 
lla Monaca , oltre i fudori notturni avuti per^ it 
tratto della cura, vi fi aggiunterò le materie 
groffe portate fuori per mezzo delle orine : on- 
de avendo veduto celfare le doglie agli articoli,’ 
e le gonfiezze delle mani, rifanandofi la Mona- 
ca interamente , fembra non eflervi luogo a te- 
mere , che la pratica della .Elettricità ne* mali > 
ove conviene, non aflìcuri il malato dalla reei^' 
diva, o da qualche altro incomodo. 
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iche tempo, da che (i ebbe tralafcìa-^ 
co di elettrizzarla (3); 


I 
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(g) Che la femplice Elettricità arrivi a pro- 
durre quello effetto di mollificare il ventre non 
m* è accaduto folo di olTervarlo in. quello cafo , 
ma in altre perfone ancora, le quali dopo alcu- 
ne elettrizzazioni hanno cominciato ad avere pili 
fcarichi in un giorno, dove che per 1’ addietro 
o non ne avevano che un folo, *o palTavano due, 
c tre dì fenza averne . So, che una fimile plTer- 
vazione è accaduto di fare al dottiffìmo Sig. Pi- 
vati, febbene con vetro intonacato. Il Sig. Jal- 
labert olTervò lo ftelTo nel fuo paralitico, a cui 
dando una gagliarda commozione per mezzo del- 
lo fperimento della caraffa , gli fi eccitò fubito 
una diarrea, che gli ritornò ogni volta, che lo 
cfpofe alla mèdefima prova, quantunque la fcof- 
fa , che gli faceva poi foffrire, foffe molto più leg- 
giera della prima. ' ' 
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Osservazione X. 

Spettante ad una Sciatica y in cui fi fece 
ufo d’ un Vetro intonacato . 

S.LIX. T .A guarigione, di cui ora 
I .1 parlerò, , è avvenuta in 
una illuftre Città d’ Italia per mezzo 
di un dottiffimo Profeflore , che colà 
cfercita la Medicina con moltilTima Io« 
de Iua.,.e. vantaggio de’ Tuoi Cittadi- 
ni, avendogli inàndato io un vetro 
intonacato di varie IbUanze fpiritofe ^ 
e balfamiche . ■ 11 foggetto , in cui fu 
fatta r operazione fi ritrovava in età 
d’anni trentacinque incirca , ed era di 
temperamento bilìofo - fanguigno , di fi*; 
bra molto delicata , e rifentita . Sul fi- 
nire dell’ anno 1747 fu crudelmente 
attaccato da dolore all’ ifchio,, che du- 
rò ora più ora meno a tormentarlo da 
nove mefi. continvi. Prima di palfàre 

G 2 all’ 
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airufo della Elettricità il dolore (ì trova* 
va in qualche remiflfione > con tutto 
quello però fe voleva T infermo ca* 
minare per la Città , ciò non poteva 
fare fenza 1’ appoggio del ballone, é 
fenzapenà, e dolore, ed in ule {lato 
pérfeverava da tre meli incirca , ed era 
talvolta fra giorno corretto a coricarli 
fui letto a motivo del dolore, che pili 
del fòlito lo travagliava . . 

S. LX. Mentre era adunque l’in* 

fermo nello (lato , che abbiamo de* 

fcritto , fu intraprefa la cura elettrica 

col vetro intonacato , dal quale la ma* 

teria elettrica veniva in abbondanza 
« • 

‘ fomminillrata ^ e le fiammelle , che fi 
eccitavano, erano di molta vivacità. 
Appena cominciata T' operazione par* 
ve al malato di eflere tutto penetrato 
da un* aura fpiritofa , che gli cagionò, 
del calore , e un tale interno movimen- 
|o , .per il quale fentì difporfi a pòco 

a po- 
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à. poco: al fudore. Toccata ^ e ritocca* 
ta la parte oHefà con ferro tramanda^ 
va le folite fiammelle vivilTinae,. e cre- 
pitanti rimanendo nella cute, dopò 
r opera7Ìone , - che continvò ' per dicci . 
minuti , un fenfo acuto di pizzicore ( i)> 

' G 3 . Ter- 

■ ■■■■■■I W ■■■ I. , , , 

(i) Sttana cofa è veramente il pniritO) che 
certe pcrfone provano». dopo che fono ftate elet- 
trizzate . Alla loro cute non appari fce veftigio di 
affezione alcuna» per cui eife fiano necefhtate à 
grattarli , e ftropicciarfi la pelle; pure hanno tal- 
volta un pizzicore cosi gagliardo» come fe fof- 
fero attaccate da una minutiflìma fcabie» cofa 
che ho olfervata in tre perlbne » tutte però avan- 
zate in età , e da me elettrizzate per doglie fluf- 
fionaric . Il prurito ìc prendeva o quando la not- 
te fi erano coricate in letto , o il giorno appref- 
fo» avanti ^ che. ritornaifero alla elettrizzazione» 
fpezialmcnte in quelle parti d* onde erano (late 
tratte le fìammelle . Noi abbiamo, fatta menzione . 
più volte nel decorfo di quefte rioftre olTcrvazio^ 
ni»tc fegnatamente alla nota ^ della prima» pag. 
è , d' un fenomeno poco diffomigliante. da que« 
Ito» che accade alle perfonc elettrizzate, dopo 
che loro fono ftate tratte le fcintille ; cioè che o 
^fra giorno» o in tempo» che Hanno in letto » ri- 
fentono tratto. tratto delle punture fìmilifTime a 
quelle, che avevan provate, quando fi eccitava- 
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Terminato quelto primo tentativo pàr^ 

* ‘ ve ' 

> < I» - I I I ■ ■■» — 1. ■■ Il BH. I ■» ■■ Il ■ ■■■ ■— -■ ' 

no. le fianinièllc nelle parti inferme. Intorno a 
ciò mi fia permeflb di avanzare una congetturai 
che forfè ad altri potrà fcrvire per» indagare la 
vera cagione dì così ftrano fenomeno. lopenfo» 
che gli uomini non (iano men atti a confcrvare 
per qualche tratto di’ tempo la Elettricità acqui- 
ftata , che certi altri corpi. Noi lappiamo, che 
il celebratiiTìnio Cray trovò le follanze relinofc 
rendute elettriche o per via del frega mento ó 
come taluno ha ancora oflcrvato»' col mezzo della 
femplice fufione , ritenere per'mefì, ed anni là 
virtù di attraete i corpi leggieri. Alcune offer- 
vazioni mi hanno' fatto conoscere', che gli uomii 
ni fono cflì pure 'capaci di ritenere , e conferva- 
re la materia elettrica i di cui fi erano imbevuti 
nel tempo della elettrizzazione. Accoftando all» 
mani, alla faccia» o ad altra parte del loro 
corpo un. fottiliflìmo capello i o filo, venivano 
quelli manifeftamcnte attratti,’ dopo parecchi mi. 
nuti , che i detti uomini erano (lati elettrizzati i 
confcrvandofi in elfi la forza di attraete detti! 
corpi molto più tempo , quando (lavano ftj la re-* 
fina, che fu il niidò fuolo. Bifogna adunque, 
che la materia elettrica, comunicata che fiafi al 
nofiro corpo, venga in elfo trattenuta , ne torto fi 
diflìpi. Quelli, che fuppongono elTere la detta 
materia non altro, che materia di fuoco, o di 
luce , m’ accorderanno facilmente clTere quella at- 
tratta dai corpi, e lefiare attaccata per qualche 
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ve al malato di . rentirfì tutt* ’ altro da 
quel di prima i< potè con franchezza 
portarli al letto lenza Tajuto del ba> 
none > ove 'flette per lo fpazio d' un 

• . G .4 ora. - 

I ■ ■ ■ wi— 1 ^— — 1^—— 

tempo ai niedefimi » giacché fappiamo per molte: 
cfperienze tale appunto apparirci 1* indole della 
luce ) e del fuoco y che s’ attaccano ai corpi y é 
vi reftano per alcun tempo. Sarebbero' per ciò le 
punture > e il pizzicore y che taluno rifente quali 
Tempre in tempo di notte alla cute^ un effetto 
delle elettriche . particelle , le quali» nel corpo 
trattenute» foilèro dipoi eccitate o dal calore del 
letto» o da altre fomiglianti cagioni» e incorai 
guifa ftimoIaflTcro le minime fibre ncrvee della 
cute » c ri fveglia fiero in effe a prefib a poco quel- 
le impreflìoni » che da prima vi fi eccitarono neU 
lo.fcoppiare delle fcintille? Nelle perfone elettriz- 
zate» acuì però.niuna» o pochiflìme fcintille fo- 
no fiate efiratte» non ho oficrvato fin’ ora »' che 
prova fiero alcun fiimolo alla cute» onde nello 
fcoppiarc, che fa la Scintilla» egli è credibile^ 
che induca una qualche affezione nella medefi- 
ma » per cui quando vien pofia nùoyamente in 
moto la materia elettrica» rifenta la perfona gii 
elettrizzata sì facilmente o le punture» o il pru« 
rito fuddetto ; il che' ho voluto accennare non 
per proporre una intera fpiegazione di quefto 
fenomeno» ma folo per eccitare l’altrui curiofia 
tà a farne più accurata ricerca • 


\ 
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tot& con Molta tranquillità y c quiete ^ 
c dopo alzatoli fentì elTerfegli notabil- 
pientc alleggerito il dolore. 

5. LXl. Il giorno- dopo fu di nuo- 
vo elettrizzato 1 infermo, ed ebbe-pu- 
te quella feconda' volta la lleOfa inter- 
na univerfal commozione . Il luogo , 
onde furono tratte le fcintille , coro- 
parve tutto rolFigno , e ripieno di pic- 
coli bozzòletti , come fe la parte fof- 
. (è. Hata ben bene inorticata . Fu di 
gran lunga- maggiore della prima vol- 
ta il IbllievQ , che ne riportò . Alza- 
toli dal letto ove era entrato per pren- 
» . gettò via incontanente il 
. paftqne, ne piu lo riprelè , e potè in- 
di t>iegarli agevolmente , é metterli in 
ginocchio , il che non aveva mai po- 
tuto fare in tutto il tempo della fua 
malattia . 

* * . • * 

S; LXIl. Finalmente, badò la ter- 
za elettrizzazione per cacciare affatto 

un 
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bn pìccolo avanzo del dolore, che vi 
teftavà } ma il . Medico giudicò bene 
di continvare per altri quattro giorni 
la elettrizzazione , acciò prendeiTe vi- 
gore ia parte indebolita , onde attefa 
quella avvertenza guadagnò il malato 
una maggiore libertà al moto , e ro- 
bullezza nella parte olfela , riufcendo- 
fili iti apprelFo agevole 1* alcefa delle 
leale, ed il camminare con franchez* 
■za. per la Città (2).. 

OsSER- 


(2) Potrei io qui riferire moltiflìme altre cu- 
xà di quefti) o foraigliantì maiì^ fatte col mez- 
zo della feniplice Elettricità ; che io ho trovata 
nelle doglie fludionafie fpezialmcnte giovevolilTu 
ma • £* degna però di confiderazione la cura ac^ 
cadutami in un piidìmo > e dottifìfìmo Religiofo di 
quella noftra Città* Era egli foggetto da molti 
anni ad una crudele podagra 5 la quale occulta* 
cali ) forfè a motivo dell’ età (iia molto avanzata 1 
quali più non lo travagliava ) ma in vece di queU 
ia gli lì erano ri fveglìate varie gagliarde doglie ai 
fianchi) alle cofeie) ed alle gambe) che gli to- 
glievano il fonno) r appetito) e le forze ) onde 
il era ridotto a guardare per lo più la cafa) Tcn-* 
za poter camioare a piedi per la Città • 1 Medici 
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che l’ aflìrtevano, ufato avevano i ri. 
medj.pm opportuni dell’arte, ma vedendo, che 

SrZr "T'* condifeefero di buo! 

la Vìf^tr^- appigliaffoalla pratica del- 

.*1* S'®"""'» lì quietarono le doglie, ri. 

p gliò li fonno, e finalmente a poco a poco l’ap. 
petito ancora, onde'acquiftando di giorno in gior- 
no le forze potè indi caminare libefamenté a^^^- 
mlr ' ^veva potuto da circa fei 

to 1* venin giovamen- 

fi nn?.r che dalla parte offefa noti 

il ^ °“cnere le fcintille, che 

nguidiflìme, e lenza crepito, quantunque nella 

vóua s’impiegalTero quindici minuti ogni 

volta per cinque giorni.. Tuttavia v’enino alwnl 
punti nella parte offefa, da cui venivano le fdn- 

parti ^ ^''cqwntiffime, come dalle altre 

Hjffrl- if " ^ cor^. Vedendo una cosi grande 

tììt ^“adntami, nel trar le fein- 

villirUa Ì .lolpettai, che il malepro- 

veniffe da principio-celtico, nel qual fofpetto il 

bin fat^df?’? f- ^ 

oen tatto dt tralafciarnc dei tutto l'ufo. 


r 
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Osservazione XI. 


. Sopra la Scammonea . 

5. LXIII. a che fi è incomln- 

• ' ■ 3 ciato a travagliare con 
indefeda • diligenza' prclFo quali tutte le 
Nazioni d’ Europa intorno allé ammi- 
rabili proprietà della' forza Elettrica, 

e che fi è ritrovata la maniera di far- 
% • 

ìié un- buon ufo anche nella Medici- 
na fi vanno tuttodì facendo delle nuo- 
ve fcoperte , non meno curiofe , che 
profittevoli . Non è certamente inferio- 
re a qualunque altra , che fi fia ve- 
duta incorno a quella materia , quel- 
la fatta' dal Sig. Bianchi, chiarilTimo 
•ProfelTore nella celebre ' Univerfità di 
Torino. Offervò egli,. 'che dando a 
tener nelle mani alle péribne, che fi 
elettrizzavano , alcuni purganti , mé- 
'diante 1’ operazione elettrica , veniva- 
no 
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no introdotte le fottilifTimè particelle 
di quelli nel noftro corpo , e. proda- 
cevano in etto quegli effetti , che pro- 
dur fogliono , quando fi prendono per 
bocca. Uria cosi bella . feoperta 
voglio tofto di farne ancor* io la prò-* 
va. Riferirò efattamente ciò, . che nel- 
le poche fperienze fatte intorno a’ va»i 
rj purganti mi è riufeito «di offervare, 
in conferma di una tanto importante in- 
.venziòne. Diedi adunque <a tener. nelle 
mani al mio fervitore, li 1 5 Agotto dell* 
anno in cui fiamo , un pezzo di Scarna 
jmonea , che pefava un*, oncia , e tre 
quarti , facendoglielo tenere ttretto in 
.pugno, per lo Ipazio di dieci minuti^ 
.quando llava fu la refina circondata 
dalla materia elettrica , Ncll- atto, che 
fi elettrizzava quell* uomo j non cbte 
altro fenfo ', fc non fe quello del foli- 
.to calore alle piante de* piedi-, che fix 
molto confiderabile . Si replicò indi la 
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elettrizzazione per altri dieci minuti , 
nella .fteira maniera di prima , dopo 
però il ripofo d’ un quarto d’ora, ed 
in quefla feconda elettrizzazione ebbe 
un po di naufea , e provò qualche 
fconcerto allo ftomaco , eh’ egli pre- 
fe per un effetto cagionato dallo 
ftare ancora digiuno } ma à me nac« 
que il: fofpetto , che , ciò venilTe più 
Collo prodotto dal purgante ; tuttavia 
per allora ne Ibfpelì il giudizio , e vol- 
li , che il detto uomo dimoralTe pret 
fo di me tutto il rellante della gior- 
nata , ignorando egli affatto il perchè . 
Così avendolo dopoi fra giorno più 
volte interrogato , non trovai , che egli 
avelfe fofferto in quello tempo dolore 
alcuno agli intellini , .ne verun’ altro 
fconcerto allo llomaco . Parimente pafi 
sò egli la" maggior parte della notte 
con fomma tranquillità., ma giunto 
Verfo le fette ore della medelìma , eb^ 
. . be 
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be aleuni fcarichi di materie fluide 
fuori del fuo folito, ed alle nove ne 
àvea già avuti quattro, e quel che è 
più , lènza il minimo indizio di do- 
lore . Nel giorno appreflb dopo il 
pranfo fe gli fciolfe un’ altra volta il 
ventre avendo avuto due altri copioli 
fcarichi, quando nello fpazio. di 24 
ore era folito ad averne un folo . Non 
lì tralafciò intanto di fare le più mi- 
nute ricerche a fine di feoprire, fe ad 
altro poteva attribuirli lo fcioglimen- 
to del ventre , ma ne la qualità de* 
cibi, ne quella dell’ aria, ne alcra co- 
fa fe ne potè incolpare . Adunque l o- 
perazione del purgante non cominciò 
a manifeftarlì fe non dopo quattordi- 
ci ore incirca : poiché erano le dieci- 
fette della màttina ' quando li terminò 
la elettrizzazione , e non cominciarono 
li fcarichi fe .non' alle fette ore della 
notte feguente, come abbiamo detto. 

S. LXIV. 
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S. LXIV. Indi a due giorni die- 
di lo fteflo pezzo di Scammonea in 
mano ad una giovine di anni venti- 
tré verfo le due della fera , elettrizzan- 
dola per lo fpazio di venti minuti , 
coir intervallo d’ un quarto d’ora do- ■ 
,po i primi dieci . ■ L’ hlettricità fu mol- 
to viva , e mentre io accollava la ma- 
no ai panni della Donna , ella diceva 
di provare un fenfo d’ informicolamen- 
1 to alle parti fottopofte, e in tutto il 

, tempo della elettrizzazione fi fentì. ri- 

fcaldar molto mafTimamente alle piante 
, de’ piedi . La notte feguente dormì be- 

. nifiimo, e la mattina alzata dal letto 

3 ebbe uno fcarico fecondò il fuo co- 

fiume , e così pafsò tutta la giornata 
< fenza invito alcuno a nuovi fcarichi > 

3 ma poi alla fera fe le eccitarono de’ 

3 borbogliamenti nelle intellina con mol- 

3 ta agitazione , quali durando tutta la 

, notte, ed elfendofele aggiunti alcuni 
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leggieri dolori , la mattina vegnente 
verfo )e dodici ore ebbe tre copio(ìf« 
lìmi fcarichi con poco intervallo fra 
i’ uno , e r altro . Nel reftante del 
giorno continvarono i . borbogl j , che 
precedettero altri tre copiofi (carichi , 
fenaa che indi poi foffriffe piò veruti 
fconcerto. Se noi facciamo il compu« 
to troveremo , che in quello foggetto 
il purgante operò molto più tardi di 
quello , che fece nella precedente oC* 
fervazione : cioè trentafei ore dopo la 
elettrizzazione. Una tal differenza d&« 
ve ella attribuirli alla varietà de’fug-* 
getti , a cagion della quale i purganti 
preli anche fecondo il metodo ordina» 
rio operar fogliono ora piò prello , ed 
ora piò tardi ? o vogliam dire , che la 
llelTa Scammonea lia per mezzo della 
operazione elettrica fpogliata delle par» 
ti attive , fui principio , che li mette 
in ufo, onde poi rimalievi quelle. 
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che lo fon .meno , penetrando quefte 
nel cor po;, richieggono naaggior (pazio. 
di tempo per 'operare ». cosi che u ren- 
da .il purgante ,dopO; avere fervito più, 
volte , adatto inetto .a queftò ufo ?. , 

S. LXV, Per accertar qualche co>* 
(a intorno a ciò, feci tenere per .lai 
terza volta in mano lo (leilò pezzo d^ 
Scammonea .ad una giovine di anni 
17 , che fu elettrizzata nella medelì- 
ina maniera degli altri . Dopo trenta, 
ore ebbe quelia, alcuni, tormini , che 
in. .^apo a mezz* pra ceffarono fenza al- 
tro effetto . T uttavia ftimai bene di re>t 
plicare la fperienza in due altre, per- 
ione , che elettrizzai collo iielTo. pez^ 
zo di Scammonea in mano , ma in 
ambedue il purgante- nulla operp » per 
lo che tni conlcmnai. nell’, opinione; 
che la . Scarqmonea perduta ayefTe. o-t 
gni Tua attività in 'ordine al purgare 
mediante la forza . hlettrica'. 

■ , . H S. LXVI. 
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■ S. LXVI. Alla i|iovlne di fopra 
mentovata , in cui la Scammonea, non. 
aveva cagionato , che ilcum tormini , 
ne feci tenere dopo qualche giorno 
un nuovo pezzo non per anco ado- 
perato. La Donna nell’ atto, che fi 
elettrizzava , fentì rifcaldarfi affai , 
in fpezie alla pianta de’ piedi , con 
un leggier fudore per tutto il corpo . 
Fra giorno non rofterfe" alterazione al- 
cuna e nella ' notte dormì tranquil- 
lamente; poi un’ora prima del leva- 
re del Sole fe le fcioKè il ventre' èoh 
un copiofo (carico , feguito indi a non 
molto da due altri, e dopo l’ora 
dèl pranlb da altri tre, non effendo 
fiato' preceduto , * ne accompagnato ve- 
runo' d’ effi da 'menomo dolore. Al- 
lora computato il tempo , trovai , che 
la Donna fi era. purgata dieci fette' 
ore jdopo la elettrizzazione . .Quella 
nuova fperienza finì di perfuadermi , 

che 
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die lo Scammonio , già «fato per due ; 
o tre volte , ' non avelie più forza di 
operare unito alla tlettricità . 

• - • •% 
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■ Osservazione' XII.- • •• 

Sopra I iAloè Succotrino. 

$. LXVII. -T? Sfendo adunque per o- 

l~* . gni parte aliai chiaro, 
e manifedo , che la Scammonea , te> 
.nuta in mano dalle perfone , che (ì 
elettrizzano , trafmette le parti Tue più 
attive , e volatili per via della Elettri» 
cità nel corpo umano, palfai a fare 
diverfe altre (perienze intorno all'Àloè 
Succotrino , purgante , che ferve a mol» 
tilTimi altri di bàfe . Feci pertanto te» 
nere nelle mani ad una donna di qua- 
rant’ anni varj pezzetti di Aloè , de* 
quali il pefo era in tutto di tre on- 
cie. Non godeva quella donna una 
perfetta fanità) e fra gli altri incornò» 
di, che foffriva aveva ancor quello 
del ventre inobbediente quando per 
due,. e quando- per tre giorni. L’in» 

^ ■ dica- 
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Reazione di purgarla fu anche pre(a ■ 
e dalla inappetenza,, e dalla naulèa,. 
che aveva , febbene alcune ore prima 
•avelTe avuto uno fcarico di pochifli- 
Dia',- e duridima materia- con molta 
difficoltà . Avendola perciò clcttrizza« 
ta per venti minuti i .provò la donna 
il folito calore alle piante, de i piedi, 
s a tutto, il corpo , con qualche Ardore . 
Due ore dopo la elettrizzazione le fo< 
praggiunfero deMeggieri dolori agl* in- 
terini, accompagnati da molti borbo- 
gliamenti , e in capo a mezz’ ora le; 
le ' fcioKè il ventre con uno fcarico ab- 
bondante r Per allora , parve , che il 
purgante più operar non volelTe, poi- 
ché' ne fra giorno, ne tampoco la not^' 
te feguents rifentì la donna dolore, 
ne borbogliq veruno i la mattina però. 
ritornaf.(inò à ' borbogliare le inteftina,> 
e ad .eccitarfele de’ nuovi piccioli tor-, 
mini , che precedettero d'- alcune, orc: 

H 3 ' un’ 
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un* altro copiolo fcarico , durando poi 
quelli quali tutto il retto della gior-. 
nata , fenza' che più fe le fcioglielTc 
H ventre . 

S. LXVin. Poco tempo dopo elet- 
trizzai per 2} minuti un Ferrajo d’an- 
ni incirca fettanta cogli ttelTt pezzi di 
Aloè in mano , a fine di rendergli il 
ventre 'un po più obbediente ■ di quel- 
lo , che era . Si rifcaldò quelli in tut- 
to il corpo, c appena finita 1’ opera- 
zione , gli parve di fentire ' agl*- inte- 
flini una difpolizione a fcarichi , che 
però non feguirono ; Del retto' ne in: 
quel giorno , ne in altri appretto prò-: 
dulfe , in lui il purgante ettecto alcu- 
no, ne pure borbogliamenci » o dolo- 
ri agl’ intellini . Non mi recò poca; 
meravìglia il vedere , che un purgan-. 
te così efficace, come l’.Aloè, non; 
avette operato di forte alcuna , c pen-. 
Tàndo qual - potette elTcre di ciò la ca- 
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gione , non Teppi ad altro attribuirla ^ 
fe non all’ avere quell’ uomo le palme 
delle mani alTai incallite , a motivo 
della profefTione da lui elèrcitata , per-* 
fuafo abbadanza , che l’Àloè una {b« 
la volta adoperato, perduta non avelie 
adatto la virtù di purgare • 

S- LXIX. Per tal line feci un* al-' 
tro tentativo , che fu di dare in ma- 
no ad una giovine d’anni 22 il me- 
delìmo Àloè , elettrizzandola , come i 
palTati . In capo a fei ore provò que- 
lla de’ borbogli , ed alcuni leggierilfi- 
1 mi dolori negl’ intellini , che poi ceC« 

, larono , fenza che comparilTero li fca- 
richi , fe non al principio della terza 
, giornata , cioè dopo 48 ore , nel qual; 
I tempo cominciò a fentire nuovamente 
, de’ borbogli , ed a lubricartele il yen- 
, tre , di maniera che nello fpazio di tut- 
, to il giorno ebbe lèi fcarichi , non ac- 
, compagnati da gran dolori ma bensì 

H 4 da 
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da molto turbamento , e fconcerto 
dal che fi raccoglie aver operato in 
quctto foggetto il purgante non folo 
più tardi , e ciò forfè per eflferfi fpu- 
gliato delle parti aliai attive, e fottili 
Belle precedenti operazioni , ma anco- 
ra con minor placidezza della Scam- 
monea • 

I 

• * # • 
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Osservazione XI I.I. 


t ^ 

Sopra la Gommagutta. 

S. LXX. /"quantunque querta refi- 

na non fia prcflTo di 


noi in grand’ ufo per 
la Medicina , ho però voluto fare qual- 
che prova anche di erta , come he ha 
fatto il chiariflimo Sig. Bianchi . Elet- 
trizzai un uomo di anni 35, di tem- 
peramento fanguigno con tre oncie di 
Gommagutta in mano, il quale era 
flato travagliato prima da un dolore 
flurtionario alla gamba deftra per quat- 
tro meli , c più , e che 1 * Elettrccità 
aveva perfettamente guarito . Per ven- 
ti minuti fi continvò V operazione fe- 
condo il folito . In capo a diecifette 
ore inforfero negl* inteftini parecchi 
borboglj , ed alcuni piccoli dolori , che 
precedettero tre fcarichi, ch’egli eb- 
be 
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bc indi a due ore , e mezza . Nella 
notte riferiti un’altra volta de’borbo-# 
glj, che non durarono molto , nc prò-» 
eluderò alcun altro fcarico* 

S. LXXI. Minore , ma più foU 
lecito effetto fi oflervò dèlio IfefTo pur- 
gante in una giovine d’anni 26, poi-» 
che cinque ore dopo la cletcrizzaiio^ 
ne le fopraggiunfe un copiofo feari- 
co , accompagnato da alcuni leggieri 
fconcerti allo Itomaco , ed agli inte-, 
nini , e nella notte parimente le repli- 
carono , fenza che più feguiffe altra, 
evacuazione, nel qual cafo è da. no-, 
tarfi , che la donna aveva già avuto, 
la mattina lofcarico, eh* era foli ta ad 

m it 0 * 


avere giornalmente . - . • 

S LXXII. Nel fare quelle fpe>» 
rlehze mi . nacque un dubio , che for-. 
fé i purganti, de’ quali (ì.è fatta men-. 
zione, applicati àììche (blamente alle, 
parti dei corpo umano ^ l^oza .che vi 

.fi 
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fi aggiugneffe la forza Elettrica potef- 
fero per li moltiflimi pori , che ha la 
cute, introdurvi le loro parti attivifTi- 
• me, tanto più che il calore del cor- 
po , comunicato al purgante può met- 
tere in moto ciò, che è di più vola- 
tile nel medcfimo, e così agevolarne 
r ingreuo . Per togliere di mezzo uni 
tale difficoltà , ftimai bene , che diver-^ 
fe perfone teneflero in mano nuovi 
pezzi dei purganti per uno fpazio di 
tempo uguale a quello' impiegato nel 
tenerli da- chi fi elettrizzava, avendo 
di più r avvertenza, che le mani di 
quelle perfone fi confervalTero ben cal- 
de , ma niuno de’ detti purganti ca- 
gionò mai alcuni di que’ fintomi, che' 
nell’ adoperarli congiunti alla Elettri- 
cità fi erano olTervati . . 

$■ LXXIlE 'Abbiamo adunque u- 
nà nuova maniera non meno mara- 
yigliofa i che cotnoda di purgare alle 

occor- 
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occorrenze que’ foggctti , che (bnodl& 

, fìcili a tollerare V azione de’ purganti 
prefi per bocca , promovendofi in co- 
lai guifa le evacuazioni con affai mi- * 
norc fconcerto , e tumulto , che nel 
modo ‘ordinario. Potrei addurre ia 
conferma di ciò molte altre offerva-? 
zioni da me fatte , le quali , ficcome 
del tutto fimili alle precedenti , trala- 
feierò per brevità . Una fola rifleffionc 
mi fia permeflo di accennare , ed è , 
che fi può raccogliere da quella nuo- 
va feoperta effere probabiliffima T opi- 
nione del celebre Friderico Offmanno^ 
che riconofee principalmente l’ azione 
de’ purganti dalle loro fottiliffime , e 
volatililfime parti, avendo trovato, che 
la bollitura de’ medefimi fatta nell’ac- 
qua li priva della virtù' di purgare , 
o di gran lunga la diminuifcc. Il vci 
derè perciò , che nel cafo noftro i pur- 
ganti così pretto fi, fpogliano di quan-- 

tQ 
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to è m loro di più attivo , c pene- 
trante , in riguardo all’ operare uniti 
alla Elettricità, e che (ìho dalla prir 
nia volta, che fono ftati ufati , co- 
minciano a produrre i proprj effetti 
alfai minóri , e più tardi , pare che 
venga, a confermar maggiormente la 
fopradetta opinione . ' 

r • • 

♦ ^ « 
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Osservazione XIV. 

2)^//^ , che hanno alcuni corpi 4$ 

attrarre , ed altri dì repellere 

la materia elettrica ^ 

: • . , . 

S. LXXIV. fia lecito , à- 

■ vanti , di i por, fine a 

quefie poche mie offervar.ioni , il far 
pa (faggio dalla confiderazione delle 
mediche virtù , che poffiede la forza 
tlettrica , a quella di alcune fue tìfi- 
che qualità, le quali forfè un giorno 
potranno ancor c(fe contribuire al buon 
ufo della medetìma in Medicina . I 
Filici hanno fempre riconofciuta nella 
materia elettrica la proprietà di attrar- 
re a fe i corpi leggieri , anzi era que- 
llo r unico effetto, che' di c(ìà agli 
antichi fi era manifeftato ; ma in oggi 
r efperienza ce ne dimoftra tant’ altri ^ 
per r addietro del tutto feonofeiuti . 

‘ ' Sino 
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Sino ad ora fi è creduto, che quan-i 
do viene eccitata per via del frega- 
mehto in un corpo la materia elettri- 
ca , il comunicarli eh’ ella fa ad altri 
corpi , non fia che uno fcorrcre della 
pnedefima da un corpo all’ altro , o 
pure , come piace a taluno , una certa 
tendenza , che ella abbia , per cui cer- 
chi Tempre di metterli all’ equilibrio > 
il che febbene io non hiego, fono pe-* 
rò portato a credere , che ciò venga 
da un’altra primaria cagione, che ia 
oggi è conofeiuta , e ftabilita a guifa 
d* una generale forgente , ond’ hanno 
la loro origine i principali fenomeni 
della natura , cioè dall’ attrazione , per 
cui redi determinata a muoverli verlb 
certi corpi la materia elettrica , licco- 
me ;per l oppolto dalla forza di re-^ 
pulfione fia corretta a fcoltarli , e fug-« 
girfene da alcuni altri ; la qual’ opi-« 
mone tanto più agevolmente è prè-* 

vai- 
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valfa preflTo di me , quanrochè per moU 
te fpcrienze refta quali oramai dimo- 
Itrato elFere la virtù Elettrica appun» 
to come r attrazione univerfalmente 
fparfa , e didufa per tutta la natura 
corporea. Quando quella è di già ec-, 
citata , e già fcorre per la fpranga di 
ferro formanfi ( ciò , che^ è noto ad 
ognuno ) de’ bellilTimi pennacchi di u- 
na luce cerulea all’ ellremità della me^^ 
delìma, oppolfa all’ altra vicina al ve- 
tro, i quali fono c di figura conica , 
e compoili di fottililTimi fili , avendo 
r apice rivolto al ferro, e la bafe. ver- 
fo i corpi , che loro fi prefentano . 

S. LXXV. .Nello fcorfo Settem-; 
bre mi prcfì il piacere di andare ap- 
predando a quelli Hocchi, di luce pa- 
recchi corpi , e fra gli altri alcuni pez- 
zi di carbon follile , che (ì cava dal- 
le noltre montagne . Mentre io li ac- 
codava ad uno ad uno alia edremU 
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tà del fèrro, in ditlanza di due digiti 
incirca-, allora comparivano torto al-, 
cuoi bellirtìmi .coni di luce, che prU 
rna non v* erano, c ben prerto tor- 
navano a fcomparire , quando di nuo- 
vo li allontanava . Si prtervava. poi i 
detti coni , formati che erano per Tap- 
prertamento del corpo, lanciarfi fopra 
di quello, illuminando in. gran parte 
la di lui fuperfiqie , . Ajlorachè piega- 
va ora «in. .un . modo ed ora ^ in un* 
altro , : o allontanava alcun poco. , il 
pezzo di carbone dJÌ fiocchi, vedeva 
la materia di quelli feguire.ancor* e(^ 
fa , piegandofi , quella inclinazione;, qhe 
. io dava al carbone j . ciò che moftra- 
va effervi una- forza , che obbligava 
. la materia della Elettricità a tener die- 
■ trò al carbone, j onde; prefenta vali all’ 

• occhio un . bellilTimo getto di luce inr 
. curvato, la di .cui.*parte convclFa Ita- 
! ya rivolta all’ infuori , e U concava 

I ■ al 
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al di dentro > e i rottilifììmi fili .de! 
quali era compoflo y poteva io con 
molta facilità torcere quando da una 
parte , e quando dall’ altra . Ciò mi 
diede fondamento a credere , che in 
quel corpo rifledcOfe una forza di at- 
trazione, per cui agilfe nella materia 
elettrica a fé traendola gagliardamen- 
te . Inoltre allontanando alcun poco 
il carbone , impicciolivanft i fiocchi 
di luce a fegno , che per un maggior 
(colf anniento comparivano , come ho 
detto, del tutto. Ofièrvava di più un 
altro effetto di quella attraente forza 
nel- fare la fopradetta efperienza, ed 
era , che i minimi fili , de’ quali for- 
mati erano i fiocchi , nell’ accollare , 
che faceva molto da vicino un qual- 
che pezzo del detto carbone, di di- 
vergenti , che prima erano , fi faceva- 
no alquanto convergenti, pirclèncando 
all' occhio dell’ Olfervatore un fafcetto 

di 
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di lucè più d^nfo, ed incurvato i II 
carbone iacquiftava altresì un fotte o- 
dore di 'Elettricità che riteneva per 
qualche tenipo . Feci in feguito la me« 
defima .fperìenza con^ alcuni pezzi di 
carbon foflile d’. Inghilterra , i quali 
ini diedero Cmilmente gli Itefli fenof 
meni, ,che i nollri ì anzi apprelTando- 
ne unOj che fembrava clfcre di fpe- 
zie alTai differente , ffante che era di 
color grigio ' ofcuro , friabile . aliai , 'e 
ripieno .di parti, rifplendentiirime;, tro- 
vai , che eccitava eflo ancora ,.i fppra- 
nominati fiocchi , e li faceva piegare 
nella iffcffa maniera., ; -, 

■S. LXXVI., Cóhtinvai in appret 
fo a ricercare, quali altri corpi pof> 
fedeffero la forza di tirare a le que- 
lla materia elettrica e fcoperfì , che 
molti n*- erano dotati di . una tale pro- 
prietà. Il pioppo,- la rovere, il for- 
bo, r olmo> e moltiffimi legni la poC* 

I2 feg-; 
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leggono in un grado alTai eccellente v 
i vetri pure divèrfi, nvaflime il criltal-» 
lo di Venezia',' e quello di Boemia . 
Fra le foftanze poi vegetabili , óltre i 
legni già detti , ve ne' fono nàolte al- 
tre capaci di tirare a. fé , e piegare i 
luminolì fafeetti di quella 'materia e- 
lettrica . Tali appunto fono le fempli-' 
ci gomme , e le mille , come la mir- 
ra , il bdellio , la fcàrhmonea , l’-aloè 
fuccotrino , la gomma - gutta cc; ' l-me- 
talli altresì èfercitàno fopra dì ella una 
gagliarda forza ' attraente , per tacere' 
di tante altre minerali foilanzei 'Le 
carni degli animaci hanno un luogo 
fpezia'lé nella Clalfe di quelli corpi at- 
traenti, che tutti poi' s’ imbevono ben 
prello dell* odore j che dà 'la maceria 
elettrica . Non tralafciai pure di -efa- 
tniriare i fluidi » e vidi , che l’acqua 
e tutti gli altri liquori , che 1’ han-' 
no per 'bafe y attraevano quella mate- 

■ - ria 
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ria. mirabilmente , come il vino, l’a- 
ceto , i liffivj ee. 

S. LXXVII. Un’ altra olTervazio- 
re aggiugnerò qui per fine , che po- 
trà fcrvire , forfè più ancora delle ac- 
cennate, a dimoifrare la forte azio- 
ne de’ corpi attraenti fopra la materia 
de’ coni elettrici, ed è quella, che ho 
fatta col prefentare due de* fopradettt 
corpi , r uno dopo l’ altro , verfo l’ e- 
llremità della, fpranga di ferro. Il 
che facendo , vedeva , che il fiocco 
luminoso, indirizzato tutto al primo 
di quelli corpi , allo apprclTarfi del 
fecondo cominciava a piegare in par- 
te’ verfo di clTo» talché in breve feo- 
flandofì parecchi di que’-fili, de’ .qua- 
li il fiocco è compoAo , dagli altri , 
reftava quello come divifo nella fua 
bafe.in due parti uguali, o difugua— 
li. a mifura della . diverfa attività , e 
dillanza. de’ due corpi che a fe traen- 

1 3 ' dohe 
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done una parte per ciafeuno , 1’ ob- 
bligavano a cosi dividerli^ e (epa- 
rarlì . , 

S. LXXVIII. Effendo adunque 
occupato nell’ olTervare il mutuo rap- 
porto di attrazione , che pafTa fra cer- 
ti corpi , e la materia elettrica , m’ac- 
corfi , che ve n’ erano degli altri , che 
in vece di tirare a fe i pennacchi lu- 
minolì , li rifpignevano in maniera , 
che eiTendofene formato taluno , per 
r avvicinamento di un qualche cor- 
po era obbligato come a ritirarli , e 
ben prelfo del tutto a fvanire. Ecco 
per ciò in brieve -il' racconto di que’ 
pochi tentativi , che ho fatti fu tal 
propolito . Facendo ulcire dalla elite- 
mità della fpranga , o pure ciò , che 
corna più comodo , dall’ apice di un 
ferro , attaccato perpendicolarmente al- 
la medelima , un belliirimo , e vivif- 
(imo pennacchio, coll’ avergli avvici- 
nato 
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nato un dito , preti una candela di 
cera , e gliela accodai in didanza di 
circa un digito > cominciò fubito il 
pennacchio ad. incurvarli verfo la par» 
te oppoda . .Io continvai ad avvici- 
nare bel bello la candela , feguendo 
il fiocco , che fuggiva , e allora an» 
dò a poco a poco fcemando la luce, 
e la copia della materia elettrica , 
che lo formava } divenendo i Tuoi 
raggi molto ; più rari , . lin tanto che 
giugnendo a toccarlo . colla candela 
n edinfe del tutto . Una sì curiofa 
olTervazione mi aperfe il campo a 
profeguire la mia ricerca fopra mol- 
te altre fodanze fulfuree . A quedo 
fine provai , qual cangiamento fodé 
per produrre un pezzo di pece gre- 
ca nell’ accodarlo al pennacchio . L* 
effetto riufcì.del tutto limile a quello 
della cera . Prima s’ incurvò il Hoc- 
co, poi li diradò., finalmente fpari 

I 4 del * 
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del tutto . E* da notarli , che tenen- 
do il pezzo di pece in nnolca vicU 
nanza del ferro, allorachè era afiFatto 
fvanito il fiòcco , olfervai varj punti 
nella llefia, refi lurninofi dalla mate- 
ria elettrica, che vi fi era accaccata, 
li quali diligentemente efamlnando ri- 
trovai cfière di follanze eterogenee , 
e fpezialmente terrcltri ^ per lo che 
avelfimo in quefto ' cafo ambedue gli 
effetti di attrazione , c ripulfione m 
un corpo folo , perchè cornpoito di 
parti dotate qual dell’ una , e qual 
deir altra di quefte proprietà . Palfai 
indi alla prova di- altri corpi fuUu- 
rei , e refinofi , ponendoli uno per u- 
no preflfo al pennacchio . Lo zolfo , 
r asfalto i il benzufno , la canfora , il 
fevo , e fimili ^ tutti obbligavano il 
pennacchio a curvarli nella parte op- 
pofta , indi li facevano perdere non 
poco della Tua luce y ed in fpezie 
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quella più tenue, che fcorre tra filo^ 
e filo a guifa di una folca nebbia ^ 
fin tanto che accollaci ancor più lo 
coftrignevano. a fvanire totalmente • • 
§. LXXIX. Dalle olfervazioni fat- 
te ne* corpi * folidi refinofi , e fulfurei 
pafTai a farne altre ne* fluidi della 
fa natura . La prima fu nell* oglio 
d* oliva ^ di cui avendone verfata una 
buona porzione in un vafo di vetro, 
lo ( prefentai al fiocco elettrico , ecci- 
tato dal vetro fteflo ^ che conteneva 
Voglio* Il fiocco forti va dalla punta 
del terrò , pendente dalla fpranga , e 
però era la fua direzione perpendico- 
lare* -Quando r. oglio fi trovava di- 
nante da,eifj. poco più di un digito, 
fi vedevano i fili del fiocco piegare, 
ed incurvarli all’ insù , tantoché pet 
un maggiore accoramento , prende-* 
vano, quali tutti la direzione orizzon-* 
cale, correndo ad attaccarli ai pareti 

del 
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del bicchiere , in quella gulfa appun^* 
to , che tenendo fra le dica un folida 
ripellente , fi vede il fiocco volgerli 
tutto con molta preftezza verfo il di- 
to, ed attaccarli al medefimo , fug- 
gendo dal corpo , che lo refpinge . . 
Procurando io poi , che il fiocco fot 
fc diretto al centro del vafo , onde 
poco fentifie l’azione dei lati, allac- 
coftarfi deir oglio , andava diminuen- 
doli il pennacchio, fino che affatto li 
edingucva. Lo (Icffo m’accadde coll* 
egli o di amandorle dolci, con quel- 
lo di torlo d’ovo, di trementina di- 
tìillato^ ed aneli, co! -balfamo del 
Perù , e col balfamo di Copaibe . Da 
nelTuno di quefti fluidi oleofi potei 
cavare le fcintille , nello accollarli vi- 
cinilfimi alla punta del ferro penden- 
te , fe non che dall’ oglio groflo di 
trementina , creduto abbondante di 
parti teirellrì^ dalla cui fuperficie (e 

ne 
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ne eccitavano alcune , che aveano la 
bafe di colore di fuoco . 

§. LXXX. Le prelènti oflTervazio- 
ni pòtrebbono forfè farci ffrada a da» 
re la fpiegazione di certi fenomeni , . 
proprj della Elettricità , ed a forma- 
re una qualche ipotefì intorno ad e(^ 
fa } ma effendomi prefìlTo nel lavoro 
di qu'efta picciola operetta di non ab- 
bracciarne alcuna , e molto meno di 

^ * » 

proporne delle nuove, mi contenterò 
rilfrignermi folo ai limiti , che pre- 
fcrive d’ ordinario la femplice , e nu- 
da ofiervazione , non aggiugnendo al- 
tro per ora , fè non che fembra con- 
fermarli per quelle la congettura , Co- 
pra altri .fondamenti già liabilita da 
molti Filici de* noftri giorni , che paC- 
(i niiolta analogia , e limiglianza tra il 
fluido elettrico, e quello della luce tal 
che non abbia a dirli fuor di ragione 
il lèntimento, che molti hanno, che 

amen- 
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amendue qaefte foitanze fieno una co-» 
fa ficflTa . E non è egli mahifelto do-» 
po le belliirime fcoperte - dclT incom- 
parabile Sig. Newton 5 che fra le pri- 
marie proprietà della luce fi annove- 
ra quella difpofizione , che ella ha di 
plegarfi verfo alcuni corpi , quando 
loro paflTa da vicino , ed eflTerne at- 
tratta , e per lo contrario rivolgerfi 
addietro , e fcoftarfi da certi altri , 
come refpinta , fpiegandofi con ciò 
chiaramente il modo con cui vcngo- 
no i raggi luminofi riflefii , refratti , 
o piegati nello apprcflTarfi ai confini 
de* mezzi diverfi? Cosi* pure il fluido 
elettrico verfo molti corpi s incarni- 
na volentieri, di. modo che direbbefi 
quafi tratto fuori a forza dall’ apice 
del ferro, e determinato a correre 
incontro ad. efli alla diltanza non fo- 
lo d’ alcuni digiti , ma talvolta an- 
cora d’un piede > ficcome al.prefen- 

tar- 
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targlifi, che fanno molti altri tolto fi 
ritira , e> ritorna addietro qdàfi fug- 
gendo da cflì . Non abbiamo noi dun- 
que un fulflciente motivo^ di confer- 
marci nel fentimcnto , che* paflTi un 
vero rapporto fra quelii. due maravi- 
gliofi fluidi, quando non, abbiano più 
torto a •dirli, .almeno" nel : loro, prirria-^ 
rio cflere, aniendue una fola cola? 
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